1. Propu'sor de avion [uponennep camonera; 
propulssur d'avion; Flugzeugspropeller; aeroplane 
pro eller; repul&gep-propeilar]. Av.: Organ care 
serveşta la propulsia unei aeronave. Propulsorul 
transmite energia primită dela grupul motopro- 
pulsor al aeronavei, la madiul fluid în care aceasta 
e cufundată. Propulsorul poate fi o elice, un 
ejector (efuzor) de reacţie, etc. 

La grupurile motopropulsoare, elicele pot fi 
tractoare, dacă sunt situata înaintea motorului, 
sau împingătoare (numite propulsoare), dacă sunt 
situata în urma motorului. Elicele tractoare pre- 
zintă avantaje, atât din punctul de vedere al cən- 
trajului, penirucă permit montarea motorului (care 
reprezintă una dintre greutăţile cele mai mari ale 
avionului) către extremitatea dinainte a avionului, 
cât şi în privința protectiunii elicei. Elicele 
propulsoare (impingătoare) prezintă avantajul că 
asigură realizarea unor performanțe superioare 
(deoarece in suflul elicei intră mai puține ele- 
mente ale planorului), ca și o vizibilitate mai 
bună (în cazul monomotoarzlor); dar elicea pro- 
pulsoare lucrează la suprafața de separație (la bor- 
dul de fugă) dintre două pânze fluide cu vtese 
diferita (una la extrados și alta la intrados), 
ceea ce provoacă vibrații puternice, iar centrajul 
e mai anevoios şi protectiunea elicei e greu de 
realizat. V. și sub Elice, și sub Reactor. 

2 ~ de navă [cygosoii BHHT; propul- 
seur de navire; Schiffspropeller; ship's propeller; 
hajé-propeller]. Nav.: Organ rotitor care servește 
la realizarea propulsiei unei nave. Propulsorul 
transmite energia primită dela arborele motor 
al organului de antrenare, la mediul fluid în care 
se rotește. Propulsorul poate fi constituit din una 
sau din mai multe elice, din sbaturi laterale, un 
sbat la pupa navei, un propulsor Voith-Schnei- 
der, etc. 

s. ~ Voith-Schneider [mponennep Boiira- 
llnaimepa; propulseur V.-S.; V.-S. Propeller; 
V.-S. propeller; V. S. propeller]. Nav.: Propulsor 
pentru propulsia navelor. Este format dinir'un 
sistem de palete verticale, aşezate în cerc pe un 
disz orizontal. Paletele pot fi miscate în jurul 
axelor lor verticale. Discul cu paleta se rotește 
în jurul axei sale verticale, fiind antrenat de mo- 
torul da antrenare printr'o transmisiunecu angre- 
naj3. Interacțiunea dintre paletele în mişcare și 
apă provoacă înaintarea navei (v. sub Propulsia 
navei). Fiindcă direcția de mers a navei poate 
fi determinată prin diferitele poziţii ale paletelor, 
navele înzestrate cu propulsor Voith-Schneider 
nu au cârmă separată. Este folosit în special la 
propulsia navelor pe lacuri. V. fig. sub Navă cu 
propulsor Voith-Schneider. 

4. Propulsor, grup ~[nponyJIbCHOHHbIÄ arpe- 
raT; groupe propulseur; Propsl'ergruppe; propeller 
group; meghajtâsi csoport]. Tehn.: Sistem de 
propulsie format din propulsorul propriu zis, din 
transmisiune si din organul de antrenare (motor), 
în cazul propulsiei mecanizate, sau din sistamul 
cu val, respectiv din rotoarele Flatner, în cazul 
propulsiei prin energie eoliană. Uneori se reali- 
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zează — pe unele nave — un grup propulsor 
combinat, mecanizat si cu vele. 

s. Proră. Nav.: Sin. Prova (v.). 

s. Proscomidie. Arh.: Sin. Oblatorium prothesis. 
V. sub Absidiolă, 

7, Prosie [nap; jachère; Brachfeld; fallow; ugar]. 
Agr.: Teren care a rămas nearat un an sau doi. 

s. Prosobranchiata. Zool., Paleont.: Ordin care 
cuprinde cea mai mare parte a gasteropodelor, 
dotate cu una sau cu două branhii, așezate înaintea 
unei inimi formate din 1:::2 camere si având o comi- 
sură nervoasă răsucită în formă de 8. Acestui 
ordin îi aparțin peste 20000 de specii fosile. 

ə. Prosodacna. Paleont.: Gen de lamelitran- 
hiat, cu valvele egale, mari, cu coaste proemi- 
nente, foarte caracteristic pentru Dacianul din Sub- 
carpafii nostri. 

10. Prospect [nepcnekruBa; prospect; Pros- 
pekt, freie Sicht; prospect; kilátás]. Urb.: Distanţa 
dela o fereastră până la o clădire vecină sau până la 
alt obstacol din fața farestrei, măsurată pe ori- 
zontala dusă din mijlocul ferestrei, până la ob- 
stacol. 

11, Prospecfiune [pa3BeqKa; prospection; Schür- 
fung; prospection; kutatás]. Mine., Expl. petr.: 
Ansamblu de cercetări efectuate, atât pa teren, 
cât şi, eventual, în laborator, pentru a descoperi 
și a localiza zăcămintele de roce utile dintr'o 
regiune, și pentru a le determina întinderea și 
forma aproximativă, și importanța. 

După natura metodelor folosite in prospectiune, 
se deosebesc: prospectiuni geochimice, prospec- 
țiuni geofizice și prospectiuni geologice. 

12, Prospecţiune geochimică [reoxnmnuecraa 
pasBeyka; prospection géochimique; geochemi- 
sche Schiirfung; geochemical prospection; geoké- 
miai kutatás]: Metodă de prospecfiune care consistă 
în culegerea de probe din pătura de sol dela supra- 
fata Pământului, din anumite zone în cari se bă- 
nuește desvoltarea în adâncime a unor zăcăminte 
de substanțe minerale, și apoi în analizarea chi- 
mică a probelor culese. 

Acestea conțin urme de metal, respectiv de 
hidrocarburi, în cazul anumitcr minereuri metali- 
fere (de ex., de blendă) și al zăcămintelor de 
hidrocarburi. 

13, Prospecfiune geofizică [reopusnuecnaa 
pasBenka; prospection géophysique; geophysikali- 
sche Schirfung; geophysical prospection; geofizi- 
kai kutatés]: Prospectiune in care determinarea 
structurii subsolului și localizarea zăcămintelor de 
roce si de minerale utile se fac prin măsurări de mă- 
rimi fizice. Metodele geofizice de prospecţiune se 
aplică numai dacă zăcământul prospectat și roce- 
le vecine au valori diferite de ale mărimilor fizi- 
ce de stare locală cari se măsoară. Uneori, roca 
sau mineralul căutat nu se deosebesc de rocele 
vecine prin valoarea mărimii măsurate, dar roca 
sau mineralul se găsesc în asociație cu alte mi- 
nerale cari, din acest punct de vedere, se de- 
osebesc de mediul învecinat, sau se găsesc în 
condițiuni stratigrafice sau structurale cari permit 
localizarea. Astfel, ţiţeiul nu poate fi localizat 
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Metode 


Gravimetrice 


Magnetometrice 


Seismometrice: 


a) prin unde elas- 
tice refractate 


b) prin unde elas- 
tice reflectate 


Electrometrice: 
a) Potentiome- 
trice: 


1. Polarizatie 
spontană 


2. Linii echipoten- 
tiale 


3. Rezistivitafi a- 
parente elec- 
trice verticale, 


4. Raportul căde- 
rilor de poten- 
tial 


5. Curenţi alter- 
nativi de foarte 
joasă frecvenţă, 
pulsatorii și 
transitorii 


b) Electromag- 
- netometrice 


c) Radioelectro- 
metrice 


Radiomstrice 


Geotermice 


Principalele metode de prospecfiuni geofizice 


Obiectul măsurărilor 


Pendule 


Gravimetre statice 


Balanţe de 
torsiune 


Teodolite magne- 
tice 


Inclinometre 
Inductoare terestre 


Variometre 


Seismograte 
Amplificatoare 


Galvanometre în- 
reglstratoare 


Potenfiometre 
Prize nepolariza- 
bile 
Ampermetre 
Potenflometre 


Prize nepolariza- 
bile 


Oscilograte cato- 
dice 


Aparate fotogra- 
fice de înregls- 
trare 

Tiratroane 

Grupuri electro- 
gene de curent 
alternativ 

Cadre de recep- 
tle. Amplifica- 
toare 

Telefoane 


Antene amplifica- 

toare. 
Redresoare 
Galvanometre 
Camere de ionl- 
zare 


Termometre înre- 
gistratoare 


Accelerafia gravitaţiei 


Accelerafia gravitație! 


Gradientul orlzontal al ac- 
celeraflel gravitaţiei, mš- 
rimile de curbură 


„Temperatura 


Declinaţia, componenta 
orizontală a intensității 


Inclinatia 


Variația intensității verti- 
cale 

Variația intensității orizon- 
tale 

Varlafia intensitafil totale 


Timpul de sosire al unde- 
lor elastice refractate 


Timpul de sosire al unde- 
lor elastice reflectate 


Diferențe de potenţial, pro- 
vocate de reacţii chl- 
mice naturale 

Diferențe de potential, de- 
terminate de introduce- 
rea unor curenţi în pă- 
mânt, prin prize de pă- 
mânt sau prin sondaje 


Componenta In cuadratură 
a câmpului electric 

Potenţialul de interval între 
emisiuni 

Constanta de timp, etc. 


Măsurări absolute sau rela- 
tive ale câmpululelectro- 
magnetic (amplitudine, 
fază, elipsă de polariza- 
tie, etc.) 


Coeficienfl de transmisiune 
Intensităţi de recepție 


Radioactivitatea rocelor și 


a apelor minerale 


Domeniul de 
aplicaţie 


Studii reglonale 
Studii regionale, struc- 


turale; _ anticlinale; 
domurl de sare 


Tectonice locale, falli; 
domuri de sare 


Studii regionale 


Studii regionale 


Cartare; falii; magne- 
tlt, pirotină 


Studii tectonice, genlu 
civil 


Tectonică sedimentară; 
titeiu 


Pirite 
Grafit 


Tectonic’ sedimentară 
Minereuri conductoare 


În studiu 


Minereuri, fifelu 


În studiu 


Minereuri, ape mine- 
rale radloactive 


Sondaje 


Principale dificul- 
tăți tehnice 


Incetineald 


Relief 


Încetineală 


Încetineală 


Variabilitatea pa- 
rametrulul mag- 
netic 


Manipulare de ca- 
bluri de mari 


lungimi 
Lipsă de strate re- 
flectoare 


Înlăturarea curen- 
filor naturali, e- 
fecte de supra- 
fafa 


Interpretarea 


Inducfii mutuale în 
aparataj. Efecte 
de antenă 


Slabă putere de 
pătrundere (e- 
fect pelicular) 


Slabă putere de 
pătrundere 


direct prin metode geofizice, dar metodele geo- 
fizice de prospecţiune urmăresc localizarea anti- 
clinalelor, a domurilor de sare, etc., în vecină- 
tatea cărora se găsesc, uneori, zăcăminte de 
titeiu. Se urmărește, astfel, valoarea mărimii locale 
observate, în: câmpul ei, căutându-se anomaliile 
din acest câmp. 


Se folosesc mai multe metode geofizice de 
prospecfiune: metoda electrometrică, cea gravi- 
metrică, magnetometrică, radiometrică, seismome- 
trică, etc. Metodele geofizice de prospectiune 
se pot grupa cum urmează: metode cari dau 
rezultate globale, cari trebue interpretate pe baza 
unor ipoteze asupra structurii subsolului, și cari 
sunt modificate până când permit explicarea canti- 
tativă a rezultatelor obținute (de ex. metoda 
gravimetrică, metoda magnetometrică); metode 
în cari efectele sunt produse prin- transmisiunea 
de energie spre subsol, adâncimea la care se trans- 
mite această energie putând fi reglată si permi- 
tand astfel explorarea la diferite adâncimi, varia- 
bile, și identificarea, strat cu strat, a rocelor dela 
acele adâncimi (metoda seismometrică, metoda 
conductivității electrice). Pe când, în metodele 
din prima categorie, un corp de dimensiuni mici, 
situat la adâncime mică, are același efect ca și 
un corp de dimensiuni mari, situat la adâncime 
mare, în metodele din categoria a doua, efectele 
celor două corpuri dau indicații diferite, indife- 
rent de adâncimea la care se găsesc. 


1, Prospectiune electrometrică [>nekrpome- 
TpHyeckaA pazBepka; prospection électromé- 
trique; elektrische Schirfung; electrical pro- 
spection; elektromos kutatás]: Metodă de pro- 
spectiune geofizică, bazată pe măsurarea pro- 
prietăților electrice ale rocelor din sol și pe 
interpretarea anomaliilor constatate în distribuţia 
valorilor acestor proprietăți, datorite unor mase 
de roce de natură diferită. Se folosesc trei 
clase de metode electrometrice: metode poten- 
tiometrice, metode electromagnetometrice si, mai 
rar, metode radioelectrometrice. 


Metodele potentiometrice mai des folosite sunt 
următoarele: Metoda polarizatiei chimice spon- 
tane, bazată pe faptul că zăcămintele unor mine- 
rale (pirit&, pirotină, etc.) în contact cu soluții de 
natură diferită, la extremităţile lor superioară și 
inferioară, se comportă ca o pilă electrică cu 
polul negativ la partea superioară și cu polul 
pozitiv la partea inferioară, și sunt înconjurate 
de un câmp electric a cărui repartiție se deter- 
mină prin măsurarea diferențelor de potențial 
între stațiuni aşezate la depărtări egale (cu ajuto- 
rul unor electrozi nepolarizabili, infipti în pământ, 
si al unui potentiometru). În dreptul zăcământu- 
lui se constată un centru de potential negativ, 
de obiceiu de ordinul sutelor de milivolfi. Teo- 
retic, se poate calcula distribuţia valorilor poten- 
tialului la suprafaţa solului, făcând diferite ipoteze 
asupra formei și adâncimii zăcământului și asupra 
direcției polarizatiei chimice. Ipotezele sunt modi- 
ficate până când se obține concordanţă între curbele 
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teoretice si cele deduse din măsurări. Metoda 
polarizafiei spontane se poate aplica numai când 
zăcămintele sunt alcătuite din minerale bune 
conducătoare de electricitate, fără strate de ste- 
ril izolant. — Metoda liniilor echipotentiale, bazată 
pe observarea anomaliilor liniilor echipotentiale ale 
câmpului electric dintre doi electrozi lineari sau 
punctuali, înfipți în pământ gi legaţi la bornele 
unui generator de curent continuu sau alternativ. 
Liniile echipotentiale se obțin cu ajutorul a doi 
electrozi de explorare, legaţi, fie la un galvano- 
metru, fie, printr'un audioamplificator, la un 
receptor telefonic, ținând fix unul dintre elec- 
trozi și mișcându-l pe celălalt până când galva- 
nometrul sau telefonul arată lipsa oricărui curent 
în circuitul lor. În cazul zăcămintelor de mine- 
rale cu conductivitate electrică mare, liniile echi- 
potențiale sunt mai depărtate între ele decât 
cele calculate în ipoteza unor conductivitati egale. 
Metoda este puțin folosită. — Metoda rezistivi- 
tăților aparente, bazată pe determinarea rezistivi- 
tatii stratelor dela diferite adâncimi, prin introdu- 
cerea în pământ a doi electrozi de alimentare 
A şi B (v. fig.), între cari un generator | sta- 
bileste o diferență de potential, si pe măsu- 
rarea diferenței de potential AV dintre doi elec- 
rozi receptori M si N, infipfi în pământ. Se 
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i 4 4 
Dispozitiv pentru măsurarea rezistivităților aparente. 


folosesc mai multe variante ale acestei metode, 
toate având, în practică, cei patru electrozi AMNB 
colineari. În una dintre variante, electrozii re- 
ceptori M si N, depărtați între ei cu distanţa 21, 
sunt așezați simetric față de mijlocul distanţei 
AB=2L. In altă variantă, cei patru electrozi sunt 
așezați la distanțe egale între ei. Intr'o a treia 
variantă, se introduce între M și N un al treilea 
electrod O, şi se măsoară diferenţele de poten- 
tial AVom și AVox. Din valorile diferențelor de 


potențial măsurate și a curentului debitat de ge- 
nerator se determină rezistența dintre prizele de 
curent, si deci rezistivitatea rocelor. In general, 
se obține astfel o rezistivitate aparentă mijlocie. 
Deplasând dispozitivul pe suprafaţa unei regiuni, 
se obțin valorile rezistivitatilor în diferitele puncte 
ale regiunii, și se pot construi hărţi de rezistivi- 
tate, pe cari se trasează curbele cari unesc 
punctele de egală rezistivitate. In aceste hărţi 
apar astfel zonele de rezistivitate minimă sau 
maximă, cari pun în evidență apropierea de su- 
prafaf& a stratelor alcătuite din roce de rezistivi- 
tate mai mică, respectiv mai mare. În cazul unui sub- 
sol cu stratificatie paralelă, teoria arată că, prin 
mărirea lungimii dispozitivului, se obțin valorile 
rezistivităților unor strate situate la adâncimi din 
ce în ce mai mari. Determinările de rezistivitate 
efectuate pe această cale permit un sondaj electric 
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vertical. — Metoda raportului căderilor de potential, 
bazată ps determinarea di ferentglor de potential 
în sol. Se folosesc determinări între trei puncte 
aşezate la distanțe egale, pe o direcție parpen- 
diculară ps, csa a electrozilor legaţi la genera- 
torul de curent, si care irece prin unul dintre elec- 
trozi, observând anomaliile față de căderea de 
potanțial tzoretică si reprezentând grafic, în func- 
tiune de depărtarea dela electrod, câtul dintre 
raportul c&derilor de pot nf al observate și cea 
teoretică. Aceste anomalii sunt explicate presu- 
punând existența în sol a unor.zone sau a unor 
parțicularităţi siruciurale perturbatoare, si modifi- 
când pozița şi întinderza lor până când disiri- 
bufia căderilor de potential calculate concordă 
cu cea observată. Metoda e folosită, atât în cu- 
rent continuu, cât si în curent alternativ, în care 
caz instrumentul da măsură e si un compensator 
de fază. Ea poate fi aplicată, atât pentru detectarea 
variațiilor orizontale de conductivitate, cât și pen- 
tru sondaje în adâncime. 

Metodels electromagnstometrice, sunt bazate 
pe observarea anomaliilor câmpului magnetic pro- 
dus de un curent alternativ. S2 folosesc mai multe 
metode din această categorie, în cari se datermină, 
fie direcţia, inclinarea si forma elipsei care repre- 
zintă câmpul magnetic polarizat, fie valoarea ab- 
solută a câmpului magnetic sau a componentelor 
sale, fie valoarea relativă a componentelor câmpu- 
lui magnetic față de amplitudinea și da faza cu- 
rentului care l-a produs, fie raportul amplitudini- 
nilor sau diferența de fază a unea dintre com- 
ponentele câmpului magnetic în diferite puncte 
egal depărtate între ele. — Astfal, în metoda 
orizonturilor conductoare se măsoară amplitudi- 
nea si faza componentelor intensității câmpului 
magnetic produs da un curent alternativ care 
parcurge un cablu rectiliniu, lung de 3:-:5 km, 
cu capetele legate la prize de pământ (sau, une- 
ori, o spiră dreptunghiulară, cu laturi de cca 2 km 
si 1 km). Presupunând că, la o oarecare adân- 
cime, se găsește un strat plan, alcătuit dintr'o 
rocă bună conducătoare de electricitate, se pot 
calcula valorile componentei orizontale și ale celei 
verticale ale intensității câmpului magnetic, repre- 
zentându-le apoi într'un gfafic care confine curbe 
de egală adâncime a stratului conductor (pentru 
o anumită valoare a distanţei dintre punctul de 
observaţie și cablu) în funcţiune ds intensitatea 
curentului alternativ. Din datele de observaţie, se 
poate deci determina adâncimea stratului con- 
ductor. Metoda, care se poate generaliza pentru 
mai multa strata conductoare, situate la diferite 
adâncimi, a fost folosită pentru prospectarea ma- 
sivelor de sare. — Înir'o altă metodă (metoda 
Turam) se măsoară raportul amplitudinilor și difa- 
rents de fază a componentei verticale a intensi- 
tății câmpului magnetic în puncte egal departate 
între ele și situate în linie draaptă, în direcţie 
perpendiculară pe cablul prin care trece curentul, 
Raportul amplitudinilor și diferența de fază ob- 
servate sə transpun .pe (hărți, -pe cari se pun 
în evidență anomaliile cari permit identificarea 


mas=lor perturbatoare. — Intr’o a treia metodě 
(metoda spirei) se determină anisotropia eleciricd 
a subsolului, datorită sirstificatiei, măsurând va- 
loarea componentei verticale a câmpului mag- 
netic produs de un curent de frecvență foarte 
joasă (10: --15 Hz), în două puncte, situate pe două 
direcţii perpendiculare, de pe un cerc cu centrul 
într'un electrod legat la un generator de curent, 
si apoi compunând valorile okfinute. Se obține 
astfel valoarea maximă a componentei verticale, 
situață în direcția stretificatiei, ceea ce dă această 
direcție. Valorila componentei verticale a câmpu- 
lui magnetic se pot măsura pe cale inductivă, 
cu ajutorul unai spire asezat2 la suprafața solu- 
lui, câmpul magnetic fiind produs de doi elec- 
rozi lagaţi printr'un cablu în linie dreaptă, care 
trece prin centrul spirei, si egal depértati de 
centru, cei doi electrozi producând un efect de 
două ori mai mare decât cel produs de unul 
singur. În practică, în interiorul spirei, traseul 
cablului are forma de triunghiu isoscel, ale cărui 
dimensiuni sunt alese asifal, încât curentul indus- 
în spiră să se anuleze. În acest caz, fluxul sta- 
bilit în spiră prin porțiunea în triunghiu a cablu- 
lui este egal si de sens contrar celui datorit ani- 
sotropiei subsolului, si e proporfional cu aria 
triunghiului isoscel, fiind asifel uşor de calculat. 

Metodele radioelectrometrice, sunt bazate pe 
folosirea curenților de inal ă frecvenţă. Metodele 
prezintă desavantajul lipsei de pătrundere în adân- 
cime a curenților, din cauza efectu ui pelicular. 

1, Prospectiune geotermică[reorepmuueckaa 
pa3Bejta; prospection géothermique; geothermi- 
sche Schiirfung; geothermical prospection; geoter- 
mikus kutatás]: Prospecfiune geofizică bazată pe 
observații ale anomaliilor treptei geotermice a unei 
regiuni, cu ajutorul măsurărilor de temperatură 
aproape de suprafața solului, și al determinărilor 
variațiilor laterale ale temperaturii. Anomaliile de 
temperatură cele mai ușor de observat, cari pot 
ajunge până la 2 sau 3°, sunt cele din vecinătataa 
faliilor sau a filoanelor, cele din axele anticlinale- 
lor, etc. Pentru măsurări se foloseşte. fie un termo- 
cuplu, fie un termometru gradat în sutimi de grad. 

2, ~ gravimetrică [rpaBnmerpnueckaa pa3- 
Bepka; prospection gravimsirique; gravimetrische 
Schiirfung; gravimetrical prospection; gravimétri- 
kus kutatás]: Prospectiune geo'izică bazată pe 
observarea anomaliilor accelerației gravitaţiei într'o 
regiune. În acest scop se măsoară, fie valoarea 
accelerației grav tatiei (da ex. cu pendulul), fie 
variat ile componentei verticale a ei în raport cu 
acceleraţia cunoscută, într'un anumit punct, folo- 
sind gravimetrul (v. $.), fie valoarea gradientului 
orizontal al accelerației gravitaţiei, folosind ba- 
lanta lui Eötvös (v. Eötvös, balanţa lui ~). Valo- 
riie okfinute în aceste măsurări (după ce au fost 
corectate, pentru a se tinea seamă de dependenţa 
valorii accelerației gravitaţiei de latitudine, de 
altitudine, și de neregularităţile terenului din jurul 
punctului de staţie) sunt folosite pentru construi-- 
rea de hărţi cari reprezintă, fie valoarea accele- 
rației gravitației în diferitele puncte ale unei regiuni, 


fie anomaliile ei, trasându-se linii de egală anomalie 
(linii isogame), fie gradientul accelaraţiei gravi- 
tatiei, sau pentru construirea de prcfile de variaţie 
a accelaraţiei gravitației, sau de variație a gra- 
dientului ei. 


Hartă_gravimetrică cu linii de sgol valoare. a accelerației 
gravitației. 


Anomaliile puse în evidență prin aceste măsu- 
rări sunt, fie anomalii regionale, cari se referă la 
regiuni foarte întinse și au valori de sute de mili- 
gali, fie anomalii locale, cari se referă la re- 


Hartă gravimetric’ cu vectorii gradient al accelerației gravi- 
taflei. 


giuni până la 100 km? și au valori de cel mult 
30:++40 miligali. Anomaliile locale sunt cele cari 
prezintă importanță pentru prospectiuni, fiind 
datorite particularitafilor locale de structură sau 
de compoziţie a scoarțzi pam4ntesti. Interpretarea 
anomaliilor accelerației gravitaţiei se face pe baza 
unor ipoteze asupra structurii subsolului, a naturii 
rocelor cari îl alcătussc și a pozțiilor lor relative, 
ipoteze cari sunt modificate până când valorile 
calculata ale accelerației gravitației corespund, în 
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țiecare punct al zonei cercetate, cu valorile măsu- 
rate. Unzori, profilele mărimilor m&surate:indicd, 
fără alte considerații, poziţia unui zăcământ de 
roce de dansitate diferită de cea a rocelor din jur. 
- Prospectiunile gravimetrice se folosesc pentru 
cercetarea structurii zăcămintelor -petrolifere. si 
gazeifere, a zăcămintelor de sare, a faliilor, ca 
si pentru ident.ficarea unor zone metalifere, cu 
aur, magnetit, etc. E.e trebue efectuate cu puncte 
de stație depărtate între ele cel mult cu 100 m. 

1. Prospecfiune magnefomeiricd [MarHHTome- 
TpHyeckad paz3senka; prospection magnétique; 
magnetische Schirfung; magnetical prospection; 
mágneses kutatás]: Prospacț.une geofizică, bazată 
pe observarea anomaliilor elementelor câmpului 
magnetic pământesc dintr'o regiune, datorite pre- 
zenţai în subsol a unor roce de permeabilitat2 mag- 
netică diferită de cea a rocelor înconjurătoare. Ace- 
ste anomalii reprezintă diferența dintre valorile el=- 
mentelor considerate, pentru câmpul magnetic pă- 
mântesc normal, calculat peniru regiunea respec- 
tiv’, si valorile observaie experimental. După 
determinarea acestor anomalii, se construesc hărţi 
magnetice pe cari se irasează curbe de egală 
anomaiie: curbe isanomale (v. fig.). Se constată 
astfel existența unor anomalii regionala, cari nu 
au valori prea mari, dar cari ocupă zone întinse 
ps suprafața Pământului, fiind datorite unor mase 
perturbatoare situate la adâncimi mari, şi ano- 
malii locale, mult mai mari și, uneori, brusce, 
datorite unor mase perturbatoare situate la mică 
adâncime. Pentru punerea in evidenfa a anoma- 
liilor regionale se folosesc măsurări în staţiuni de- 
părtate între ele cu 0,3:::2,5 km, iar pentru 
punerea în evidență a anomaliilor locale, ret2aua 
de staliuni de observare este mult mai deasă,. 
stațiunile putând fi la 5:::100 m una de alta. În 
aceste stațiuni, determinările se fac, fie măsurând 
valorile absolute ale elementelor câmpului mag- 
netic pământasc (dec inafia, inclinafia, compo- 
nenta verticală și componenta orizontală a in- 
tensitatii câmpului magnetic), ceea ce se face în 
câteva stațiuni de bază, la cari se raportă celelalte, 
fie determinând variaţia, din loc în loc, a acestor- 
elements. În același timp se datermină, în stafiu- 
nil de bază, valorile variațiilor în timp ale ele- 
mentelor câmpului magnetic pământesc, aceste 
variaţii intervenind ca termeni de corecție în va- 
riatiile locale ala acestor mărimi. Valorile absolute- 
ale elementelor câmpului magnetic se determină, 
fie cu teodolitul magnetic (declinatia și componenta 
orizontală a câmpului magnetic), fie cu inductorul 
terestru (componenta verticală a câmpului mag- 
neti=). Măsurărila relative se fac, fie cu vario- 
metrul, cu care se determină variația componentei 
verticale (variometrul vertical) sau a. componentei 
orizontale (variometrul orizontal), fie prin înre- 
gistrarea cu variometrul înregistrator. 

Teoretic, se poate calcula variația unuia dintre- 
elementele câmpului magnetic pământesc, în lungul 
unui profil care străbate masa perturbatoare, și 
se construesc astfel curbe reprezentative, de obi- 
ceiu pentru variația componentei verticale, uneori: 
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și pentru variația componentei orizontale sau a 
declinatiei. În calcul se presupun cunoscute forma, 
„poziția, dimensiunile și permeabilitatea magnetică 
a masei perturbatoare, magnetizată uniform în 
câmpul magnetic normal. De exemplu, calculul 
„aratăzcă, dacă se presupune, în primă aproximaţie, 


lor, a unor intruziuni de roce de permeabilitate 
magnetică diferită de cea a rocelor vecine, etc. 

;. Prospecfiune radiometrică [panuomerpu- 
yeckaa pa3Bemka; prospection radiométrique; 
radiometrische Schiirfung; radioactive prospection, 
rădiomstrikus kutatăs]: Metodă de prospectiune 


Hartă magnetică cu linii de egală anomalle a componentei verticale a câmpului magnetic pământesc. 


„că masa perturbatoare e mărginită de o suprafață 
de cel mult gradul al doilea, curba variaţiei compo- 
nentei verticale are un maxim situat imediat la 
Sud de proiecția centrului masei pe suprafaţa 
Pământului, iar curba variaţiei componentei ori- 
zontale are un maxim la Sud și un minim la Nord, 
minimul având o valoare absolută mai mare de- 
cât aceea a maximului. Curbele prin diferite profile 
purtate în hărțile magnetice se compară cu curbele 
calculate în diferite ipoteze de formă și poziţie a 
maselor perturbatoare, variind aceste ipoteze 
până când se obţine o concordanţă între ele. Rezul- 
tatele obținute din această comparație pentru ma- 
sele perturbatoare sunt cu atât mai sigure, cu 
cât masele perturbatoare sunt situate mai aproape 
de suprafața Pământului și se prezintă mai intens 
magnetizate. 


Prin metoda de prospectiune magnetometrică 
se obțin rezultate bune pentru determinarea 
zăcămintelor de anumite minerale de fier: mag- 
netit, hematit, pirotină, ca și a zăcămintelor cari 
conţin aceste minerale ca minerale secundare. 
Prospectarea zăcămintelor de substanțe diamag- 
netice este nesigură. Metoda e folosită si pentru 
cercetarea unor structuri geologice. ale scoarței 
Pământului, de exemplu pentru -identificarea falii- 


geofizică, bazată pe determinarea, în laborator sau 
pe teren, a radioactivităţii probelor de roce (deter- 
minarea radiaţiei totale cu o cameră de ionizare, de- 
terminarea conținutului de radon al aerului din sol, 
determinarea intensității radiaţiei y cu un contor). 
Din rezultatele măsurărilor se construesc hărți de 
radioactivitate, cari pun în evidență zonele cu 
radioactivitate mare, cum și profile radioactive 
prin sol. 

Determinările radiometrice, neputând fi făcute 
decât asupra stratelor din apropierea suprafeţei 
Pământului, sunt folosite numai pentru identifica- 
rea zăcămintelor de fifeiu (ţiţeiul conținând o 
oarecare cantitate de radon), cum şi pentru de- 
terminarea poziţiilor zonelor de contact dintre 
roce cu conţinut diferit de substanţe radioactive. 

2, ~ seismometrică [celicmomerpuueckaa 
pasBemka; prospection séismométrique; seismo- 
metrische Schiirfung; seismical prospection; szeiz- 
moméftrikus kutatás]: Prospectiune geofizică în 
care se deduc adâncimea, direcţia şi inclinarea 
unui strat acoperit, din studiul analitic al undelor 
elastice longitudinale produse de un cutremur 
artificial, provocat de o explozie de dinamită. 

Prospectiunea seismometrică se bazează pe 
componența neuniformă a scoarței terestre, fapt 


care provoacă, la limitele succesive de separație 
a două medii cu constante elastice diferite, re- 
fracțiunea și reflexiunea undelor elastice (con- 
forme cu legile Opticei). Reducerea fenomenului 

„fizic complex, de propagare a undelor elastice 
în teren, la un fenomen simplu, cum e cel ex- 
primat prin legile Opticei, nu influențează în mod 
sensibil rezultatele practice. 


Metoda de lucru în teren consistă în produ- 
cerea unui câmp de tensiuni elastice variabil în 
timp si în spațiu, cu ajutorul unei explozii de 
dinamită, la suprafața solului sau în apropierea 
acesteia, într'o gaură a cărei adâncime variază în 
funcțiune de componenţa litologică a regiunii și de 
natura problemei de studiat, si în receptionarea, 
la suprafața solului, a undelor elastice reflectate 
şi refractate, cu ajutorul unor detectoare situate 
la distanțe variabile de locul exploziei. Înregistra- 
rea acestor unde pe o hârtie fotografică, numită 
seismogramă, cum și a timpului de parcurgere din 
momentul declanșerii exploziei până la impresio- 
narea dispozitivului optic de înregistrare, permite 
calcularea adâncimii stratelor de refractiune si de 
reflexiune, și apoi interpretarea rezultatelor astfel 
obținute. Această ultimă operațiune se comple- 
tează cu informaţii de ordin geologic asupra re- 
giunii studiate, și se suprapune cu o altă metodă 
geofizică, de obiceiu cu prospecfiunea gravi- 
metrică, obținându-se astfel harta structurală a 
regiunii. 

Totalitatea operațiunilor din teren comportă 
lucrări de topometrie, de foraj, de dinamitare- 
înregistrare, cum și calcule şi interpretări. Lucrările 
de topometrie cuprind lucrări de planimetrie si 
de nivelment, cari au drept scop raportarea exactă 
pe hartă a profilelor studiate, ca și determinarea 
morfologiei terestre, în vederea efectuării corec- 
tillor de elevaţie. 

Lucrările de foraj se folosesc numai în cazul 
undelor, elastice reflectate și al profilelor de re- 
fracțiune de mare desfășurare; în lucrările se- 
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unei aparaturi de înregistrare compusă din 6:::24 
posturi, cu câte un detector (seismograf, geofon), 
un amplificator și un galvanometru (oscilograf). Pe 
seismogramă se marchează timpul, cu ajutorul unui 
marcator de timp, astfel încât, la fiecare sutime 
de secundă, un fascicul de lumină trasează pe 
seismogramă o linie subțire, transversală. Deter- 
minarea. momentului exploziei se face pe seis- 
mogramă, de unul dintre posturile de detectare, al 
cărui galvanometru este pus în circuitul de capsă 
în care se găsește și explozorul cu ajutorul căruia 
se declanșează explozia. 

Lucrările de calcul și de interpretare consistă în 
marcarea și în calculul seismogramelor, și în trans- 
punerea rezultatelor obținute în diagrame timp- 
vitesă și timp-adâncime, pe baza cărora se con- 
struesc apoi profilele și hărțile seismice. Primul 
obiectiv în calculele seismice îl constitue deter- 
minarea viteselor de propagare a undelor elastice 
în subsol, vitese cari cresc cu adâncimea conform 
relaţiei v,=vokab, în care v, (m/s) este vitesa 
la adâncimea h (m), və (m/s) e vitesa de regim 
a primului strat nealterat (de obiceiu, 1700 m/s), 
iar a, un coeficient determinat experimental pentru 
fiecare regiune de lucru, variabil între 0,2 si 0,4 s~. 
Vitesa crește cu compacitatea rocelor. Determi- 
narea viteselor constitue o operațiune specială, 
când ea se face în sonde adânci, cu ajutorul unui 
seismograf special, introdus în gaura de sondă 
sau, cum e cazul de cele mai multe ori, ea se 
face din diagramele timp-distanţă, obținute în 
cazul metodei undelor refractate din undele directe 
de pe seismogramă (primele sosiri) sau din hodo- 
grafele de reflexiune, prin metoda intersectiunii, 
în cazul metodei undelor reflectate în corelaţie 
continuă. Figura reprezintă o seismogramă de re- 
flexiune pentru un dispozitiv de 12 seismografe, 
așezat de o singură parte a punctului de ex- 
plozie, cum se procedează în metoda corelatiei 
continue. Momentul exploziei e reprezentat de 
momentul în care circuitul s'a întrerupt prin aprinde- 
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Selsmogramă înregistrată de 12 selsmografe. 


ismice de refractiune pentru fundaţii, cum și în 
cazul determinării grosimii aluviunilor și a strate- 
lor de alteratie, sunt suficiente împușcările la 
suprafaţă. Operațiunile de dinamitare-inregistrare 
au drept scop înscrierea pe seismogramă a unde- 
lor elastice refractate sau reflectate, cu ajutorul 


rea capsei; porțiunea A reprezintă primele sosiri 
ale undelor directe cari servesc la determinarea 
adâncimii stratelor în metodele prin refractiune, 
și la determinarea vitesei de regim în metoda 
prin reflexiune, iar B si C reprezintă undele re- 
flectate la orizonturile respective. 
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Înlăturarea, din câmpul forțelor elastice, a unds- 
lor transvarsals si a celor de suprafaţă, nefolosite 
până în prazent în prospectiunea seismometrică, 
se face prin faptul că ele au o vitesă de pro- 
pagare mai mică decât cea a undelor longitudi- 
nale, apărând pe seismogramă în urma acestora, 

După cum folosesc undele longitudinale refrac- 
tate (primel2 sosiri pe seismogramă), sau undele 
longitudinale raflectate, cu perioadă scurtă, pro- 
spectiunea ssismomstrică se reduce la două me- 
tode da lucru: matoda undelor refractate, şi me- 
toda undelor reflectate. 


Metoda undelor refractate urmăreşte determi- 
narea adâncimii și a inclinării stratalor din timpu- 
rile de sosire ale undelor longitudinale refractate, 
la dispozitivul de seismografe p.asat de o sin- 
gură parts a punctului de explozie. Drumul unde- 
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Tralectoria undelor și curba dromocronică, in cazul a două 
medii, 


lor refractate la interfaţa a două medii, de vitese 
de: propagare V, și Vz, cum și diagrama timp- 


unde sin i 3=V,/V,. Metode'e de lucru în terer 


diferă dela problemă la problemă. De obiceiu, 
seismografe'e se așază pe o dreaptă între două 
puncte de explozia, împușcându-se în ambele 
sensuri. În cazul domurilor de sare, se aplică ` 
impuscarea in evantaliu, comparându-se curba 
timp-distanf& neinfluer fat de prezenţa sării (curba 
de calibrare), cu curbele cari trec prin regiunea 
cu sare. În cazul determinării unui fundament de 
şisturi cristaline, presupus la o adâncime mai 
mare, se fac dispozitive cari pot ajunge până la 
6 km lungime, împuşcându-se în găuri adânci 
de 40.::70 m, cu cantități de dinamită până la 
200 kg. Corecţiile introduse în calculele de 
adâncime sunt: corecfii de strat de vitesă mică 
(300..-€00 m/s), ` 

numit strat de 
alterafie, și co- 
recţii de elevație. 
Figura alăturată 
reprezintă curba 
dromocronică și 
profilul geologic 
corespunzător, 
pentru cazul a 
două strata dife- 
rite. 

Metoda unde- 
lor reflectate ur- 
mărește, pe un 
profil linear, si- 
tuat pe cât posi- Curba dromocronică și profilul geolo- 
bil, în direcţia in- glc în cazul a două strate. 
clinării stratelor, 
unul și același orizont reflector, marcat pe se- 
ismogramă de unul și același ciclu de reflaxiune. 


% 


Secţiune seismică. 


distanță (curba dromocronică) pentru cazul a două | Timpul dintre emisiunea undei seismice și recep- 
strate orizontale, sunt reprezentata în figura de | tionarea ei este 


sus. În acest caz, grosimea stratului de roce în 
care vitesa e V,, este. 


1—sin în a ay press 
1 aa costs 2 VVetVs 


“Glo 


unde V e vitesa de propagare a undei, x e 
distanta dintre locul exploziei si detector, si z e 


adâncimea la care se găseşte stratul reflector. Dacă 
se reprezintă grafic relaţia t2= f(x?) cu coordo- 
natele t? si x”, coeficientul unghiular al dreptei 
reprezentative este 1/V?, de unde se poate de- 
termina valoarea absolută a vitesei V. Această me- 
odă de determinare a vitesei nu este destul de pre- 
cisă, dacă x e mic, sau dacă z e mare. În aceste 
cazuri, vitesa sa. determină presupunând că undele 
seismice sunt produse în punctul-imagine al 
locului de producere, față de orizontul ref.ector. 
Vitesa fiind determinată prin unul dintre aceste 
procedee și prin timpurile obținute din seismo- 
gramă, se poate determina adâncimea stratului 
reflector și se pot reprezenta grafic rezultatele. 
Pentru regiunile în cari metoda de mai sus nu este 
satisfăcătoare, ca și pentru construirea unei hăiţi 
structurale, se aplică me'oda seismosondaje- 
lor cu dispozitive de detectare restrânse și 
aşezate simetric în raport cu gaura de împușcare, 
în două sau în trei direcţii, — cari se compun, dând, 
în mărime si sens, inclinarea stratului. În acest 
caz, se determină inclinarea stratului reflector 
cu formula sin a=vAt/x, în care At este dife- 
rența de timp dintre sosirile undelor reflectate 
la detectoarele extreme, și x este lungimea dispozi- 
tivului, Pe baza seismosondaielor se pot construi 
secțiuni seismice. Un exemplu este reprezentat 
în fig.ră, în care s'a marcat în linie întreruptă 
un orizont reflector. 

Prospecf'unile seismomeirice se eplicd, atât la 
detectarea formelor structurale (anticlinale, flexuri, 
domuri, trepte, cute monoclinale și ondulafii), 
cât și în studiul proprietăiilor fizice ale rocelor. 
Metoda reflexiunii se aplică cu precădere în pro- 
blemele de țițeiu si de gaze, cum și la rezolvarea 
prcblemelor de morfologie tectonică a rocelor 
sedimentare, unde proprietățile elastice ale roce- 
lor sunt aproape aceleași în toate direcţiile. Metoda 
undelor refractate se aplică la determinarea masi- 
velor de sare, a fundamentului cristalin si a gro- 
simii stratelor aluvionare, în problemele de fun- 
datii de poduri si baraje. 

1. Prospecfiune geologică |reoiornueckaa 
pasBenka; prospection céologique; geologische 
Schirfung; geological prospection; geologiai ku- 
tatás]. Geol.: Ansamblu de ridicări geologice 
amănunțite, la scară (1 :20 000, 1: 10000---12000, 
etc.), cu însemnarea tuturor ivirilor de substanţe 
minerale uliie si cu determinarea compoziției lor 
chimice. În lucrările de prospecfiune geologică sunt 
cuprinse si săpături puțin adânci (desveliri, tranșee, 
galerii scurte), în vederea precizării calităţiler 
substanțelor minerale cari apar la suprafață (gro- 
sime, inclinare, luare de probe pentru analiză). 

2. Prostetic’, grupare ~ [npocrernueckaa 
rpynna; groupe prosthétique;  prostethische 
Gruppe; prosthetic group; prostetikus csoport). 
Chim. tiol.: Rest molecular de natură neproieică, 
și care, în unire cu o proteină, dă prote:de. Cru- 
parea prostetică a diverselor proteide este ca- 
racteristică fiecăreia, și poate fi: acidul fosforic (fos- 
foproteidele), un hidrat de carton (glucopro- 
teidele), o materie colorantă (cromoproteinele si 
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acizi nucleici) (nucleoproteide'e), Gruparea pro- 
stelică poate fi indepărtață pe cale -chimcă din 
proteidă, punéndu-se în libertate proteina re- 
spectivă. 

s. Prostii. Arh. V. sub Templu. 

4. Prostovol [cauma; épervier; Wurfnetz; cast- 
net; vetShâl6]. Pisc.: Unealtă de pescuit foarte 
răspândită la Dunăre, la gârle mari cu gropi pe 
fund, și la Călţi, servind în deosebi pentru prin- 
derea crapului. Prostovolul este format dintr'o 
plasă rotundă, care are la marginea ei un șir de 
plumburi, iar în centru, un inel de fier, prin care 
trec o serie de sfori lungi (,streje"), legate de 
frânghia dela marginea plasei, de jur împrejur 
şi la distanțe egale. Când se aruncă în apă, pros- 
tovolul acopere ca un capac peştii, iar greutatea 
plumburilor dela margini îi împiedecă să scape. 

s. Protăc: Ciur făcut din piele, cu găuri mari, 
si care serveşte la cernutul grâului. (Termen 
regional). 

6. Profacliniu (nporarrunni; protactinium; 
Protactinium; protactinium; protaktinium]. Chim.: 
Pa; nr. at. 91; gr. at. 231. Element radioactiv, isotop 
cu uraniul UX, de greutate atomică 234. Se 
desintegrează cu emisiune de raze a si 8, cu o 
perioadă de 3,2:10* ani, dând actiniu. În mine- 
reuri se găsește în cantități comparabile cu cele de 
radiu. Metalul se cbţine disociind, prin acțiunea 
căldurii, in vid, clorura de protactiniu, sau bom- 
Eardând oxidul de protactiniu, cu electroni, în vid. 
Metalul este alb-cenușiu, strălucitor. Este omolog 
superior al tantalului. 

7, Protaminază (nporamnnasa; protaminase; 
Protaminase; protaminase; protaminéza]. Chim. 
biol.: Enzimă din clasa hidrolazelor, grupul pro- 
teazelor, subgrupul peptidazelor. Protaminaza des- 
face prin hidroliză resturile de arginină situate 
la extremitatea catenelor polipeptidice. 

s. Protamine (nporamunbi; rrotamines; Pro- 
tamine; protamines; protaminek]. Chim. bicl.: Grup 
de proteine de origine animală. Sunt cele mai 
simple combinații din clasa proteinelor, cu o 
greutate moleculară relat.v mică (2000-3000). 
Au un caracter bazic pronunțat, datorit unui con= 
ținut mare în arginină (de ex. cca 87,4% în 
salmină, izolată din scmon). În organismul animal, 
protaminele se găsesc, sub formă de nucleo- 
proteide, în unire cu acizii nucleici. 

9. Protargol. Chim., Farm.: Con binaţie între 
o albumoză și argint. E o pulbere fină, galbenă 
sau galbenă-Erună, solubilă în apă, insolubilă în 
alccol si in eter. Conţine 8°/, argint. Este un 
antiseptic care se administrează extern și uneori, 
pe cale bucală. (N. C,). Sin. Proteinat de argint, 
Albuminat de argint. 

19. Profeaze [1,poTeasb!; protéases; Proteasen; 
proteases; proteézek]. Chim. biol.: Grup de en- 
zime proteolitice din clasa hicrolazelor, Protea- 
zele sunt proteine globulare si se împart in două 
subgrupuri: proteinaze (pepsină, iripsină, papaină, 
catepsină) si peptidaze (proteminaza, amino-poli- 
peptidaza, carboxi-polipeptidaza, prolinaza, imino- 
peptidaza, dipeptidaza). Froteazele  scindează 


990 


hidrolitic moleculele proteinelor din alimente, în 
produși mai simpli. Ele intră, în mică proporție, 
şi în alcătuirea seminţelor cerealelor; activitatea 
lor devine manifestă în fenomenele de ger- 
minafie, cum și în cele de degradare hidrolitică 
a făinii cerealelor. 

1. Profecfiune [samura, oxpana; protection; 
Schutz; protection; védelem, protekci6]. Tehn.: 
1. Protejare (v.). — 2. Totalitatea dispoziţiilor și 
a mijloacelor materiale prin cari se obține supri- 
marea, limitarea sau și numai semnalizarea efec- 
telor dăunătoare sau nedorite ale anumitor ac- 
țiuni exterioare asupra personalului, asupra mate- 
rialelor, a sistemelor tehnice, a produselor sau 
a anumitor activități tehnice (cum sunt transpor- 
turile, etc.). 

După ceea ce se protejează, se deosebesc 
protecfiunea personalului (v. Protectiunea muncii), 
protectiunea materialelor folosite (de ex., Pro- 
tecțiunea metalelor, v.) protectiunea sistemelorteh- 
nice (v.), protectiunea produselor și protectiunea 
genurilor de activitate tehnică (de ex., Protectiunea 
transporturilor, v.). 

Personalul se protejează pentru a menţine sănă- 
tatea și integritatea corporală a oamenilor muncii. 
Materialele, sistemele tehnice și. produsele se 
protejează din motive economice şi de securitate 
în serviciu (pentru a asigura siguranța și ritmul 
furnisării de produse, etc.). Genurile de activitate 
tehnică se protejează, fie din motive economice 
şi de securitate (de ex. transportul în siguranță 
al mărfurilor), fie pentru a menține sănătatea și 
integritatea corporală a celor în interesul cărora 
se desfășură acea activitate (de ex. integritatea 
corporală a călătorilor). 

O protecțiune trebue să prezinte siguranță in 
serviciu, să fie simplă, uşor de manipulat si de 
întreținut, si destul de economică. O protecfiune 
complexă cuprinde adesea următoarele elemente: 
o instalaţie de supraveghere a acțiunii dăunătoare, 
mai ales când aceasta se desvoltă progresiv (de 
ex. supravegherea ridicării temperaturii într'un 
transformator electric, supravegherea desvoltării 
de gaze din uleiul dintr'un transformator, suprave- 
gherea concentrației unui gaz dăunător, etc.); 
instalația de protectiune propriu zisă (de ex. in- 
stalatia de stingere a incendiilor, instalaţia de 
desexcitare a unui generator electric în anumite 
cazuri, instalația de deconectare dela rețeaua de 
alimentare a unui motor electric, etc.) și, uneori, 
instalația de control al protectiunii (prin care se 
verifică dacă sistemul de protectiune este în bună 
stare). 

În general, se protejează contra solicitărilor, 
în sensul larg al termenului. Se spune că un 
produs, un material, un sistem tehnic, etc. sunt 
solicitate, dacă se stabilește în ele o mărime de 
stare fizică, chimică, etc., a cărei creștere peste 
o anumită valoare poate periclita obiectul soli- 
citat sau poate impiedeca funcțiunea lui nor- 
mală. Protectiunea se poate realiza evitând apa- 
ritia solicitării (protectiune preventivă), limitând 
sau înlăturând efectele solicitării, prin, acțiuni 


asupra sistemului solicitat (de ex. protectiunea 
suprafețelor metalice prin tratamente superficiale, 
contra coroziunii), limitând efectele solicitării prin 
sustragerea sistemului protejat de sub acţiunea 
ei (de ex. decuplarea dela rețea a unui motor 
electric supraîncărcat), limitând sau suprimând 
însăși solicitarea (de ex. adăugind substanțe cari 
„pasivizează” un mediu agresiv din punctul de ve- 
dere chimic). Se protejează adesea și contra 
efectelor perturbatoare (de ex. contra sgomotului, 
contra diafoniei, etc.). 

După solicitarea contra căreia se protejează, 
se deosebesc protectiuni contra solicitărilor fizice, 
sau chimice, contra agenților biologici, și contra 
solicitărilor mixte. 

Protectiunea contra solicitărilor fizice poate pro- 
teja contra solicitărilor mecanice, a celor termice, 
electrice, etc. Protectiunea contra solicitărilor me- 
canice poate privi solicitarea la rupere, prin forțe 
prea mari (de ex. protecfiunea contra forțelor de 
rupere pe cari le dau curenții de scurt-circuit 
brusc, în anumite instalaţii electrice, sau protectiu- 
nea contra forțelor provocate de deflagrația unui 
fluid într'un spațiu închis); ea poate privi si oboseala, 
uzura mecanică sau cavitația, perturbațiile acustice, 
etc. Protectiunea contra solicitărilor termice poate 
privi solicitarea prin temperatură prea înaltă (de 
ex. protecțiunea unui motor electric contra în- 
călzirii prin suprasarcină) sau solicitarea prin va- 
riatii de temperatură, cari produc fisurare, etc. 
Protectiunea contra solicitărilor electrice priveşte, 
în general, solicitările la străpungere a dielectri- 
cilor prin supratensiuni, respectiv prin unde elec- 
trice mobile. Personalul și anumite materiale se 
protejează contra efectelor radiațiilor electromag- 
netice (de ex. protectiunea prin ecrane a ochilor 
sudorilor contra radiaţiilor ultraviolete ale arcelor 
electrice de sudură). 

Protectiunea contra acțiunilor chimice poate pro- 
teja contra solicitărilor la atac chimic, pentru a mări 
durabilitatea sistemului tehnic sau a materialului 
solicitat; ea poate proteja contra reacţiilor chimice 
dăunătoare, (de ex. prevenirea deflagraţiilor sau 
a exploziilor), ca și contra intoxicatiilor (de ex. 
contra gazelor, etc.). 

Protectiunea contra agenților biologici poate 
proteja contra alterărilor prin microorganisme, 
contra infectiunilor, etc. 

După mijloacele prin cari se realizează o pro- 
tectiune, aceasta poate fi tehnică (realizabilă prin 
tratamente fizice sau chimice, prin relee, etc.), 
tehnică-organizatorică, tehnică-sanitară, etc. V. și 
Relee, protectiunea prin ~. 

2, Frotecțiunea metalelor [samuTra mertal- 
JIOB; protection des métaux; Schutz der Metalle; 
protection of metals; fémvédelem, fémek feliileti 
védelme]. Tehn.: Totalitatea mijloacelor cari” asi- 
gură protejarea unei suprafețe metalice contra 
coroziunii. 

După felul metalului de protejat, după condi- 
tiunile în cari este utilizat, după natura mediului 
agresiv, etc., protecţiunea contra coroziunii se 
efectuează prin procedee cari acționează asupra 


stratului superficial, prin procedee de acoperire 
a suprafeței metalice cu straturi protectoare, prin 
procedee în cari se intervine asupra mediului 
agresiv, şi prin procedee speciale. — 
Procedeele de protectiune cari acționează asupra 
stratului superficial se grupează în două ca- 
tegorii: unele, cari efectuează o transformare a 
compoziției chimice a materialului de protejat, și 
altele, cari produc o modificare a structurii aces- 
tuia. Din prima categorie fac parte tratamentele 
termochimice și tratamentele chimice propriu zise, 
iar din a doua, tratamentele termice. 
Tratamentele termochimice se aplică oțelului 
prin difuziunea unor elemente protectoare (de 
ex. aluminiu, crom, zinc, etc.) în stratul super- 
ficial; se formează aliaje ale fierului cari sunt 
foarte rezistente la acțiunea agenţilor agresivi. 
Dintre aceste tratamente termochimice fac parte: 
alitarea (v.), cianurarea (v.), cromarea, nitrurarea (v.) 
şi sherardizarea (v.). Cromarea se efectu- 
ează, de obiceiu, în cutii de cementare cu un 
amestec de ferocrom și crom (praf), sau în băi 
de săruri neutre, în cari se introduc brichete con- 
ținând 27% clorură de crom, 8% magneziu (sau alu- 
miniu) și 65% cloruri alcalino-pământoase uscate. — 
Tratamentele chimice propriu zise produc un 
strat protector de oxizi sau de săruri metalice la 
suprafața metalului de protejat, printr'o reacție 
chimică între stratul superficial și diferite sub- 
stanfe chimice. Dintre tratamentele chimice folo- 
site în acest scop, fac parte: oxidarea, fosfatarea (v.) 
si colorarea. 
Oxidarea consistă în acoperirea suprafeţei cu 
o peliculă de oxizi ai metalului respectiv. Se 
folosește, în special, la protectiunea metale- 
lor feroase, a aluminiului, a magneziului și a 
aliajelor sale. Pentru ca pelicula de oxizi să 
fie aderentă, persistentă și lipsită de pori, 
trebue ca suprafața metalului să fie în prealabil 
polizată, degresată și decapată. — Oxidarea meta- 
lelor feroase se face, de obiceiu, prin brunare, 
si, uneori, prin albăstrire (din cauza efectului anti- 
coroziv slab). Brunarea (v.) se efectuează prin 
decaparea prealabilă a pieselor și introducerea 
lor în băi de fier cu o soluție oxidantă, de exemplu 
o soluție alcalină; temperatura soluției și durata 
oxidării trebue să descrească odată cu creșterea 
conținutului în carburi al metalului. Pentru albăstrire, 
piesele, decapate și apoi cufundate în uleiu, sunt 
menținute la o temperatură de 300.::550*, într'un 
amestec de azotați de sodiu și de potasiu, până 
când se obține nuanţa albastră dorită. — Aluminiul 
și aliajele sale se acoper cu o peliculă protec- 
toare de oxid de aluminiu, prin oxidare anodică 
în cuve de lemn sau de tablă plumbuită, ca elec- 
trolit fiind folosit acidul sulfuric, acidul cromic sau 
acidul oxalic; pelicula de oxid formată (cu gro- 
simea de 3:::5 p) este, de obiceiu, impregnată 
cu coloranţi sau cu lacuri cari îi măresc și mai 
mult rezistența la coroziune. Piesele se oxidează 
în baie electrolitică cu acid sulfuric, după care 
pelicula de oxid se fixează într'o soluție de bi- 
cromat de potasiu. — Pentru magneziu și aliajele 
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sale, peļicula de oxid se obține prin procedee 
chimice sau electrochimice. Prin procedeul chimic 
se realizează numai o protectiune temporară a 
suprafeţei metalice, piesele fiind în prealabil de- 
gresate cu solvenți organici, și apoi oxidate în 
soluție de anhidridă cromică; pentru protectiunea 
permanentă se face, iniţial, degresarea (cu sol- 
venti organici, apoi cu soluţii alcaline de fosfafi: 
și, la urmă, prin spălarea în apă rece), apoi oxidarea, 
spălarea în apă rece și în apă caldă și, la sfârșit, 
uscarea. La procedeul electrochimic, piesele, de- 
gresate și decapate (ca la oxidarea chimică) sunt 
ținute cca 60 min în electrolit încălzit la 50°; în. 
baie, piesele formează anozii, și plăcile de plumb, 
catozii, iar după oxidare, piesele sunt spălate în apă 
rece, în apă caldă, și apoi sunt uscate. 

Colorarea metalelor cari trebue protejate contra 
agenților agresivi se face de obiceiu, prin imersiune 
în băi, cu soluţii ale oxizilor sau ale sulfurilor dife- 
ritelor metale. Nuanfa colorii stratului protector 
format, și eficacitatea acesteia contra coroziunii, 
depind de natura metalului, de compoziţia si 
de concentrația substanţei colorante, cum și de 
timpul de imersiune, de concentrația soluțiilor sau: 
de temperatira acestora. — 
` Tratamentele termice produc, prin modificarea 
structurii cristaline a metalului, o creștere a rezis- 
tenfei acestuia la coroziune. Astfel prin încălzi- 
rea la 525* a aliajelor almasium și anticorodal, 
acestea obțin o pasivitate analoagă aluminiului cu. 
99,5% Al. — 

Procedeele de protectiune contra coroziunii, 
prin acoperire, consistă în izolarea etanșă a su- 
prafetei metalice față de mediul agresiv, cu 
ajutorul unor pături protectoare, metalice sau 
nemetalice. La alegerea stratului protector se 
tine seamă de pasivitatea acestuia față de agen- 
tul agresiv, de adezivitatea lui la materialul de 
bază, de forma piesei, a construcției sau a insta- 
laţiei, etc. Stratul protector poate fi format din 
unul sau din mai multe straturi suprapuse, 

Acoperirile metalice se execută prin diferite 
procedee de metalizare. Materialul necesar for- 
măr'i straturilor protectoare prin metalizare este- 
utilizat sub formă de pulbere, de sârmă, de ta- 
blă, sau în stare topită, cum și sub formă de să- 
ruri în soluții apoase. În prealabil, suprafețele: 
metalice sunt degresate, decapate, și apoi sunt 
supuse procedeului de metalizare. Procedeele- 
folosite, de obiceiu, în acest scop, sunt: metali- 
zarea prin deplasare chimică (de ex. arămirea: 
chimică a oţelului, într'o baie acidă de sulfat de- 
cupru), metalizarea prin depunere electrochimică: 
(de ex. alămirea, arămirea, argintarea, cadmierea, 
cositorirea, cromarea, nichelarea, zincarea, etc.),. 
metalizarea prin imersiune la cald (de ex. cosi- 
torirea la cald, plumbuirea la cald, zincarea la 
cald, etc.), metalizarea prin placare (de ex. pla- 
carea oțelului cu alamă, aluminiu, cupru, nichel; 
placarea aliajelor de aluminiu cu aluminiu pur, 
etc.), metalizarea prin pulverizare (de ex. metali- 
zarea obiectelor metalice, de lemn, sticlă, etc., prin; 
pulverizare cu aluminiu, cupru, plumb, zinc, etc.),. 
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-metalizarea prin vopsire (de ex. vopsirea cu pig- 
menfi metalici coloranți- și uleiu). 

Acoperirile nemetalice se execută, in general, 
prin operaţiuni de lăcuire, de vopsire, emailare, 
lubrifiare, gumare, căptuşire cu materiale refrac- 
tare. — Lăcuirea suprafețelor metalice se face 
la rece sau la cald, prin spoire, pulverizare sau 
imersiune. Peliculele de lac cari formează stra- 
tul protactor se obțin, de obiceiu, din rășini na- 
turale sau sintetice, din bitum, celuloză, eteri 
-complecsi, etc., cu diferiți solvenți, volatili sau 
nevolatili (de ex. benzen; alcoolii etilic, butilic, 
amilic; acetafii de etil, de butil, de amil; acetonă; 
etc.). Înainte de lăcuire, suprafaţele metalice sunt 
curățite și - apoi netezite prin şpacluirea și lus- 
“ruirea unuia sau a mai multor: straturi cu grund 
de lac. — Vopsirea suprafeţelor metalice se 
execută prin spoire, puiverizare sau imersiune, 
folosind ca strat protector, fie vopsele de uleiu, 
fie substanțe de vopsit pe bază de uleiuri sicative 
preparate special, sau de rășini artificiale, de nitro- 
celuloză și cauciuc clorurat, combinate, în parte, 
între ele. De obiceiu, suprafețele metalice se 
acoper cu un grund (v.) care protejează metalul 
conira coroziunii, și apoi cu o vopsea care pro- 
tejează grundul contra agenţilor agresivi. — 
Lutrifierea consistă în aplicarea, pe suprafeţele 
metalice prelucrate, a unui strat de lukrifiant, 
pentru a le prcteja conira coroziunii atmosferice. 
Se folosește, de obiceiu, la protejarea pieselcr 
finite în timpul depozitării sau al iransporiului. 
În acest scop, se poate folosi: vaselina tehnică 
(55% uleiu de mașini, 30% petrolatum, 15% pa- 
rafină), unsoarea de protectiune peniru piesele 
de oțel (37,5% uleiu de mașini, 37,5% uleiu de 
-cilindri, 5% colcfoniu, 20% vaselină tehnică), 
etc. — Gumarea consistă în aplicarea, pe supra- 
fețele metalice, a unui s'rat de gumă sau de cauciuc 
vulcanizat, peniru a le proteja contra agenţilor 
agresivi. Se folosește, de okiceiu, peniru pro- 
tecfiunea aparaturii chimice. Plăcile de oțel și 
de aluminiu se gumează cel mai ușor; plăcile 
de gumă folosite pentru căptuşire au grosimea 
de 2:::4 mm. Pentru cupru și aliajele sale se 
efectuează, în prealabil, o cositorire, după care se 
aplică un strat de gumă sau de termopren; se aplică 
apoi o placă de etonită sau de gumă, şi se încăl- 
zeste totul timp de două până la trei ore, la tem- 
peratura de 130---140°. — Căptuşirea cu mate- 
riale refractare se aplică, în general, recipientelor 
cari trebue să reziste, atât la temperaturi înalte, 
-cât si la acţiunea corozivă a diferiților acizi. 
Legătura dintre plăcile sau cărămizile cari for- 
mează stratul protector se obține cu un ciment 
antiacid, care este constituit din cuart măcinat, 
pucioasă și grafit. — 

Procedeele de protecțiune in cari se intervine 
asupa mediului agresiv anihileaz3, partial sau 
total, acțiunea corozivă a acestuia. După natura 
mediului agresiv, după felul piesei, al instalaţiei 
sau al construcţiei meialice, prelucrarea mediu- 
lui agresiv se face prin purificare, prin adausuri cari 
împiedecă producerea coroziunii, si prin alte pro- 


cedee. Exemple: Purificarea apei care se va folosi 
la căldările de-abur, pentru îndepăriarea agenfi- 
lor agresivi (de ex. a strurilor de magneziu și 
de calciu); introducerea bicromatului de potasiu, 
în proporție de cca 0,25%, în apa de'răcire a 
diferitelcr instalaţii, mașini, etc. — 

Procedeele speciale de protectiune a metale- 
lor ‘contra agenţilor agresivi sunt folcsite cel 
mai mult; de exemplu, la construcţiile navale, 
la conductele subterane pentru transportul com- 
bustibililor lichizi sau al gazelor, la condensatoa- 
rele căldărilor de abur, etc. Principiul acestor 
metode consistă în polarizarea catodică a meta- 
lelor cari trebue proteiata contra coroziunii, fie 
prin punerea acestora sub o tensiune foarte joasă, 
fie prin stabilirea unui contact cu un material 
protector, care are un potențial electrochimic mai 
jos decât cel al metalelor de protejat. Metalele 
protectoare, în ordinea eficacitatii !or descrescânde, 
sunt zincul, aliajele de aluminiu cu zinc, aliajele 
de cadmiu cu zinc, aluminiul, cadmiul, oţelul. 
La corstructiile metalice de oţel sau de dur- 
alumin se folosește, de obiceiu, zincul, ca metal 
protector. Piesele protectoare se așază în locu- 
rile expuse cel mai mult coroziunii. Rapcriul din- 
tre aria suprafeței materialului protector şi a celor 
de protejat, treEue să fie cuprins între limitele 
1/200 si 1/1000. 

1. Protecfiunea muncii [oxpaHa Tpyna; pro- 
tection du travail; Arbeitsschutz; labour protection; 
munkavédelem]: Totalitatea măsurilor cari se iau 
în întreprinderi, în fatrici, şant ere, etc., pentru 
a as'gura desfășurarea muncii în condițiuni nepe- 
riculoase pentru sănătatea și integritatea corpo- 
rală a muncitorilor, cum și a măsurilor speciale 
privitoare la munca femeilor și a tinerilor. — 

După măsurile aplicata în acest scop, se deo- 
sebesc: protectiunea juridică a muncii, protectiunea 
sanitară a muncii și protectiunea tehnică a muncii. 

2. ~ juridică a muncii [opun Hueckaa oxpa- 
Ha Tpyna; protection juridique du travail; juri- 
discher Arbeitsschutz; juridical labour protection; 
munka jogi védelme]: Partea din protecjiunea 
muncii care cuprinde legislaţia privitoare la obli- 
gațiile conducerii întreprinderilor şi instituţiilor de 
a organiza condițiuni de muncă nedăunătoare sănă- 
t&tii și integrităţii corporale a muncitorilor, Dispo- 
zițiile legale se referă, atât la măsurile de protec- 
{iune tehnică și sanitară, cât și la anumite drepturi 
cari sunt acordate muncitorilor salariaţi (de ex.: 
echipament de protectiune; alimentaţie de pro- 
fectiune, pentru cei cari lucrează cu substanțe 
toxice sau în anumite locuri de muncă; concedii 
de odihnă suplementare pentru cei cari lucraază 
în locuri de muncă la cari, pentru refacerea sănă- 
té{ii, este necesar un concediu mai mare; durata 
zilei de muncă redusă sub 8 ore la an.mite cate- 
gorii profesionale si pentru locuri de muncă la cari 
sunt condițiuni grele de lucru; reglementarea con- 
dițiunilor.de muncă a femeilor și a tinerilor, etc.). 

s ~ sanitară a muncii [cann apran oxpa- 
Ha Tpyna; protection sanitaire du travail; sanitărer 
Arkeitsschutz; sanitary labour protection; munka 


égeszségiigyi védelme]: Partea din protectiunea 
muncii care stabilește măsurile tehnice-sanitare 
cari trebue luate în cadrul unei întreprinderi, 
pentru a se evita efectele diferiților agenţi dău- 
nători sănătăţii muncitorilor din ateliere, din birouri, 
etc. Măsurile tehnice-sanitare stabilesc, de exem- 
plu: organizarea și întreținerea încăperilor indus- 
triale; concentrațiile maxime admise pentru gaze, 
vapori și pulberi toxice în atmosfera locului de 
muncă; condifiunile de microclimă ale atmosferei 
din vecinătatea locului de muncă (de ex. ventila- 
tia, umiditatea, temperatura); condifiunile de ilu- 
minare, de încălzire, etc. În acest scop se indică 
diferite norme și anume: norme pentru despra- 
fuirea atmosferei din încăperile în cari, prin efec- 
tuarea operaţiunilor de prelucrare, se produce praf 
dăunător sănătății; norme pentru iluminatul interior 
și exterior; norme pentru încălzitul încăperilor; etc. 

1, Protecfiunea tehnică a muncii [rexnuuecnaa 
oxpana Trpyna; protection technique du travail; 
technischer Arbeitsschutz; technical labour protec- 
tion; munka technikai védelme]: Partea din protec- 
tiunea muncii, care stabilește măsurile tehnice si de 
organizație pentru usurarea muncii și pentru elimina- 
rea cauzelor accidentelor de muncă, ținând seamă 
de caracteristicele proceselor tehnologice, de mij- 
loacele de producție și de metodele de muncă. 
Măsurile tehnice și de organizaţie folosite, de obi- 
ceiu, în acest scop, sunt: mecanizarea proceselor 
tehnologice, pentru usurarea muncii manuale (de ex. 
mecanizarea transportului materiei prime și a pro- 
duselor semifinite și finite, mai ales la fabricaţia în 
serie și în masă); folosirea mijloacelor de pro- 
tectiune în locurile în cari se pot produce acci- 
dente de muncă (de ex.: apărători la organele 
în mişcare ale mașinilor; apărători contra așchii- 
lor proiectate la prelucrarea prin așchiere a ma- 
terialelor la mașinile-unelte; supape de siguranță la 
conductele, la rezervoarele sau căldările sub pre- 
siune; instalaţiile de punere la pământ a utilaju- 
lui electric; protectiunea mașinilor electrice contra 
subtensiunii; paratrăsnete pentru unele construcţii 
civile sau industriale; dispozitive de avertisare 
prin semnalizare acustică sau optică; etc.); pre- 
gătirea muncitorilor, în special a noilor angajați, 
astfel încât aceştia să-și însușească cunoștințele 
adecvate de tehnică a securităţii; însușirea de către 
muncitori, și în special de către cei nou angajaţi sau 
de cei transferați dela un loc de muncă la altul, a 
conținutului instrucțiunilor privind măsurile de teh- 
nică a securităţii, specifice fiecărui loc de muncă; 
examinarea și interpretarea statisticei accidentelor 
de muncă, pentru a se cunoaște cauzele reale ale 
accidentelor și deci pentru a se putea stabili mă- 
surile cari trebue luate pentru a le evita. Sin. 
Tehnica securității muncii. 

2, Protecfiunea sistemelor tehnice [samyura 
TEXHHYUeCKHX CHCTeM; protection des systèmes 
techniques; Schutz technischer Systeme; protec- 
tion of technical systems; technikai rendszerek 
védelme]. Tehn.: Protectiunea sistemelor tehnice 
contra solicitărilor dăunătoare sau contra pertur- 
baţiilor. După natura sistemelor tehnice și după 
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natura solicitărilor sau a perturbatiilor, ca și după 
natura mijloacelor folosite, se deosebesc nume- 
roase sisteme de protecţiune. Tratăm, ca exemplu, 
protectiunea mecanică a mașinilor, aparatelor şi 
instrumentelor electrice, și protectiunea electrică 
a alternatoarelor. 

3. ~ mecanică a mașinilor, aparatelor şi 
instrumentelor electrice [mexannueciaa 3a- 
UTA BIIEKTPHUECKAX MalIHH NpPHŐOpPOB H 
HHCTPyMeHTOB; protection mécanique des ma- 
chines et appareils et instruments électriques; me- 
chanische Schutzart elektrischer Maschinen, und 
Geräte und Instrumente; mechanical protection of 
electric machines and apparatus and instruments; 
elektromos gépek, késziilekek és miiszerek mecha- 
nikus védelme]: Protectiune contra intr&rii corpuri- 
lor solide străine, contra atingerii părților mobile și 
contra intrării apei, realizată, fie prin construcție 
mecanică, fie prin mijloace mecanice speciale. Pro- 
tectiunea mecanică se notează cu simbolul P. Acesta 
e urmat de o primă cifră 0... 4, care indică gradul de 
protectiune contra intrării corpurilor solide străine și 
contra atingerii, si anume: cifra 0, fără protectiune 
contra atingerii și contra intrării corpurilor solide, 
atingerea incidentală și intrarea corpurilor solide 
fiind posibile; cifra 1, protectiune contra atingerii 
incidentale și contra intrării corpurilor solide mari, 
atingerea părților interioare ale sistemului fiind în- 
greuiata, intrarea prafului și a umezelii liberă, iar in- 
trarea aerului de răcire din atmosferă, aproape 
liberă; cifra 2, protectiune contra atingerii inciden- 
tale și a intrării corpurilor solide mici, adică având, 
în plus față de protecţiunea cu cifra 1, o acoperire 
de protectiune; cifra 3, protectiune contra atingerii 
voite si a intrării prafului grosier, implicând o 
mașină, un aparat sau un instrument închis, fără 
etanșare specială, tuburile de legătură cu inte- 
riorul contând ca închidere, dacă sunt închise 
față de mediul ambiant sau se termină în afara 
mediului încăperii față de care se protejează; 
cifra 4, protecțiune contra atingerii voite și a in- 
trării prafului fin, implicând o închidere etanșă, 
dar nu ermetică, din cauza „respirației“. A doua 
cifră, O+++4, care urmează după simbolul P, indică 
gradul de protectiune contra intrării apei, și anume: 
cifra 0, fără protectiune contra apei; cifra 1, pro- 
tectiune contra apei de picurare (numită incorect și 
protectiune contra picăturilor de apă), adică protec- 
tiunea părților sub tensiune și interioare contra 
acţiunii dăunătoare a apei care picură după ver- 
ticală; cifra 2, protectiune contra apei de stro- 
pire, numită și protecțiune contra apei de ploaie 
(iar incorect, contra stropilor de apă), adică pro- 
tectiunea părților sub tensiune și interioare contra 
acțiunii dăunătoare a apei care vine în stropi sau 
în vine, fără presiune deosebită, de sus, și sub un 
unghiu scăzând până la orizontală; cifra 3, pro- 
tectiune contra apei de inundare, adică protec- 
tiunea părților sub tensiune și interioare contra 
acţiunii dăunătoare a stropilor sau a vinelor de 
apă, din orice direcție ar veni, chiar si din jos; 
cifra 4, protectiune contra umezelii, adică si contra 
apei de inundație și a aburului, realizată prin în- 

63 


994 


«chiderea ermetică a rosturilor. Prima literă minus- 
culă care urmează după cele două cifre indică 
protectiunea specială, și anume: litera o (oleum), 
protectiune în uleiu contra vaporilor și a gazelor, 
părțile sub tensiune fiind în uleiu, cu exceptiunea 
bornelor; litera a (uneori e), protectiune anti- 
deflagrantă, adică protejând mediul ambiant contra 
deflagraţiilor cari s'ar putea produce în interiorul 
mașinii, al aparatului sau instrumentului electric, 
antideflagranta privind gazele sau vaporii dintr'un 
anumit grup de aprindere şi dintr'o anumită clasă 
de deflagratie (v.).; litera m, protecfiune antigrizu- 
toasă, adică antideflagrant& contra gazului grizu, și 
satisfăcând condițiuni de robusteță impuse de 
tratamentul grosier din mine. Litera a doua minus- 


protectiunea specială mai amplă, folosită ex- 
cluziv în legătură cu protectiunea specială a (e) 
sau m, și anume: litera i, protecfiune contra supra- 
presiunii interne, prin blindare rezistentă; litera o 
(oleum), protectiune în uleiu în mare cantitate, 
contra ieșirii scânteilor, a flacărilor sau a încălzirii 
periculoase; litera a (uneori e), protectiune prin 
execuție cu siguranță în serviciu mărită. 

Mașinile electrice se execută cu protecfiunile 
P00..--P 33; protectiunea borneior lor ajunge până 
la tipul P44. 

Fiindcă o protectiune mai bună contra intrării 
apei protejează, într'o măsură mai mare, şi 
contra inirării corpurilor solide străine, și invers, 
mașinile electrice se construesc numai cu'felurile 


culă, care urmează după cele două cifre, indică | de protectiune mecanică de mai jos, cari poartă 


Tipuri de protectiune mecanică a motoarelor electrice, 
1) motor deschis, cu rotorul în scurt-circuit (P00); 2) motor deschis, cu rotorul cu inele (P00); 3) motor deschis, pro- 
tejat contra apel de picurare, cu rotorul în scurt-circuit (P01); 4) motor deschis, protejat contra apei de picurare, cu 
rotorul cu inele sau cu colector (P01); 5) motor cu rotorul în colivie, protejat contra apei de picurare (P11); 6) motor 
cu colector sau cu inele colectoare, protejat contra apel de picurare (P11); 7) motor cu rotorul în colivie, protejat contra 
apel de stropire (P12); 8) motor cu rotorul în scurt-circult, închis și cu racord de tuburi (P33); 9) motor cu rotorul în 
colivie, închis, cu ventilație exterloară (P33); 10) motor cu colector sau cu inele colectoare, închis, cu ventilafle ex- 
terioară (P33); 11) motor cu rotorul în colivie, închis, fără ventilație exterioară (P33); 12) motor cu rotorul cu inele, 
închis, fără ventilaţie exterioară (P 33). 


numiri speciale: deschisă (P00) e mașina ale cărei 
părți sub tensiune și rotitoare nu sunt protejate 
contra lovirii, adică sunt accesibile fără mare greu- 
tate, fără a avea protectiune contra apei de picu- 
rare (v. fig. 1 şi 2); deschisă și protejată contra 
apei de picurare (P01) e mașina în care orificiile 
de aerisire sunt echipate cu dispozitive cari îm- 
piedecă apa de picurare și corpurile cari cad ver- 
tical, de a pătrunde în mașină (v. fig. 3 şi 4); 
semiprotejată (P 10) e mașina ale cărei înfășurări 
şi părți rotitoare sunt protejate contra lovirii si 
intrării corpurilor solide mari prin dispoziția batiu- 
lui și a palierelor, fără a avea protectiune contra 
apei de picurare (astfel de masini se construesc 
rar); protejată contra apei de picurare (P11) e ma- 
şina care prezintă orificii relativ mici, de exemplu 
inelare sau în sectoare, astfel încât să se împiedece 
intrarea corpurilor solide mari, iar apa de picu- 
rare să nu poată pătrunde în interior (v. fig. 5 și 6); 
protejată contra apei de stropire (P 12) e mașina 
cu orificiile pentru aerul de răcire laterale sau în 
partea de jos, astfel încât să împiedece intrarea 
în ele a vinelor de apă cari ajung la ele de sus 
şi până la orizontală, fără presiune deosebită, și 
să protejeze mașina contra intrării corpurilor solide 
mari si a atingerii incidentale (v. fig. 7); semi- 
închisă, protejată contra apei de stropire (P22) e 
mașina în care deschizăturile pentru aerul de 
răcire sunt acoperite cu zăbrele de sârmă dese, 
spre a împiedeca intrarea corpurilor solide mici, atin- 
gerea incidentala și intrarea apei de stropire; pro- 
tejată contra apei de inundare (P23) e mașina 
închisă, cu excepfiunea orificiilor, cari permit mis- 
carea aerului de răcire, dar sunt construite spre 
a reflecta astfel vinele de apă cari vin din orice 
direcție, încât să nu pătrundă în mașină; în- 
chisă (P33) e mașina care, fără a fi absolut er- 
metică, are deschiz&turi obturate de capace cari 
împiedecă schimbul de aer dintre interior și ex- 
terior în alt fel decât prin rosturi sau prin tubu- 
rile de aspirație și refulare. Aceste mașini se 
execută ca închise cu racord de tuburi (v.fig. 8), 
ca închise cu răcire exterioară, cari au interiorul 
separat complet de mediul ambiant, cu un ven- 
tilator pe arbore, acoperit cu o calotă protectoare, 
care suflă aerul de răcire peste suprafața exte- 
rioară (care prezintă nervuri) a carcasei — și se 
găsește în partea de antrenare a motoarelor cu 
colector sau cu inele colectoare (v. fig. 9), si 
în partea opusă, la motoarele cu rotorul în colivie 
(v. fig. 10); ele se execută și ca închise și fără 
ventilație exterioară (v. fig. 11 şi 12). 

1. Protecţiuneaelecirică aalternatoarelor[>nex- 
TposaunuTa reneparopa nepeMmeHnHoro TOKA; 
protection électrique des alternateurs; elektrischer 
Schutz der Wechselstromerzeuger; electric protec- 
tion of the alternators; váltóáramú generátorok elek- 
tromos védelme]: Ansamblul mijloacelor folosite 
pentru protejarea generatoarelor electrice de curent 
alternativ contra efectelor ajungerilor la pământ ale 
înfășurării statorice sau rotorice, ale scurt-circuitelor 
dintre fazele acestor înfășurări, ale scurt-circuitelor 
din fazele înfășurării statorice, ale urcării de tensiune 
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prin pendulări de putere, ale suprasarcinilor și ale 
arderii. Fiindcă scurt-circuitele dintre faze și dintre 
spirele aceleiași faze încep aproape totdeauna cu 
ajungeri la pământ, o bună protectiune contra 
acestora înlătură și majoritatea scurt-circuitelor între 
faze sau din interiorul fazelor. 

2. Protecţiunea alfernatoarelor contra ajungerii 
la pământ: Protectiunea, contra ajungerii la pământ, 
a inf&surarii alternatoarelor, prin relee de tensiune şi 
ampermetrice, pentru alternatoarele cari debitează 
în rețea printransformator propriu, si prin relee watt- 
metrice, pentru cele cari debitează direct în reţea. 

În primul caz, curentul de ajungere la pământ 
e slab din cauza capacității mici a conductelor 
înfăşurărilor generatorului, transformatorului si a le- 
găturii dintre ele, cari sunt conectate galvanic 
unele cu altele. De aceea e suficientă o protectiune 
de tensiune, respectiv de curent, care foloseşte 
deplasarea față de pământ a punctului neutru, 
respectiv curentul de ajungere la pământ. 

In protectiunea de tensiune (v. fig. I) se folo- 
seste, între neutrul generatorului (G) si pământ, 
un transformator Ta, care dă tensiunea pentru 
releul de tensiune RT, cu o rezistență R în 
secundar, dimensionată astfel, încât deplasarea de 
tensiune a neutrului, în cazul ajungerilor la pământ 
din rețea, să fie mai joasă decât aceea care pro- 
voacă declanșarea prin releu. 


¥ 


curent fals 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
i 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
L 


jr 


ră 


|. Protectiune de tensiune a ll. Protectiune ampermetrică 
generatoarelor carl debitează a generatoarelor cu neutrul la 
prin transformator propriu. pământ prin rezistență fixă. 


În protectiunea ampermetrică sau de curent 
(v.fig.II) se folosește între neutrul generatorului (G) 
și pământ, un transformator de curent T, care 
dă curentul pentru releul de curent RC și are, 
legată în serie cu primarul său, o rezistență R, 
pentru ca intensitatea curentului de pământ dintre 
neutru și pământ să fie mai mică decât aceea 
care ar provoca declanșarea prin releul de curent. 

Fiindcă protectiunile în aceste legături nu potficon- 
struitepentru a proteja şi cincimea de lângă neutrua 
spirelor înfășurărilor, ale căror pământuri nu dau 
o deplasare suficientă a potenţialului neutrului față 
de pământ, și pot da curenţi periculoși, când 
ajungerile la pământ se produc în apropiere de 
extremităţile fazelor, se folosesc şi două legături 
speciale: Una (Bütov), numai cu o rezistență Rd, 
care scade, când crește tensiunea (rezistență de 
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fier în hidrogen; v. fig. Ill), pentru a limita acești 
curenți, si alta (v. fig. IV), cu rezistență Rd care 
scade când crește tensiunea, și cu tensiune suple- 


Ml, Protecfiune amper- IV. Protecflune ampermetrică a ge- 


metrică a generatoarelor 
cu neutrul la pământ, prin 
rezistență dependentă de 


neratoarelor cu neutrul la pământ, 
prin rezistență dependentă de ten- 
siune și curent artificial de pământ. 


tensiune. 


mentară a neutrului, defazată față de toate ten- 
siunile de fază ale unui transformator trifazat cu 
numere inegale de spire în diferitele faze (To); 
astfel, există, totdeauna un slab curent artificial de 
pământ între neutrul transformatorului auxiliar T4, 
şi sistemul protejează și contra pământurilor pro- 
duse în neutrul generatorului. Pentru ca. acest 
ultim sistem să nu dea declanșeri false în cazul 
pământurilor in rețea, trebue ca intensitatea cu- 
rentului minim care provoacă declanșarea releului 
să fie mai mare decât suma dintre cei doi curenți 
dati de capacitatea față de pământ a înfășurări- 
lor generatorului si a conductelor legate galvanic 
cu ele, si de capacitatea dintre înfășurările de 
înaltă şi de joasă tensiune ale transformatorului; 
în caz de pământ în reţea, — dar să fie mai mică 


decât suma dintre acești doi curenți falsi și curentul | 


de pământ care trece în 


înfăşurarea de tensiune a releului wattmetric RW 
e alimentată de secundarul unui transformator de 
tensiune T, legat cu primarul în serie între neutrul ge- 
neratorului și pământ, iar înfășurarea de curent a 
releului e alimentată, atât de secundarul unui trans- 
formator de curent Ta cu primarul legat în serie cu 
primarul transformatorului de tensiune, cât și de se- 
cundarele în paralel ale unui transformator trifazat de 
curent TH cu primarele în fazele dintre generator si 
rețea (legătură Holmgren). Transformatorul Holm- 
gren TH dă un curent de nesimetrie opus curentului 
dat de transformatorul de curent T}, dacă se pro- 
duce un pământ în reţea, dar lucrează ca o bobină 
de reactanţă cu rezistență mare, dacă pământul se 
produce între neutru şi transformatorul Holmgren, 
si deci releul provoacă delanșarea numai în acest 
ultim caz, 

Fig. VI reprezintă schema de legături a pro- 
tecfiunii watimetrice contra ajungerilor la pământ 
într'un generator care debitează direct în rețea, 
în care cuplul de declan- 
sare al releului nu depinde 
de poziţia față de neutru 
a punctului de ajungere la 
pământ. În acest scop, bo- 
bina de tensiune a releului 
wattmetric RW e legată în 
secundarul unui mic trans- 
formator de tensiune Ta, al 
cărui primar e parcurs de 
curentul relativ constant 
care trece printr'o lampă 
cu fier în hidrogen, legată 


în paralel cuo a doua lampă 
cu fier în hidrogen, în se- 
cundarul transformatorului 
de tensiune T,, care are pri- 
marul între neutrul gene- 
ratorului si pământ, Fiindcă 
sistemul nu ar proteja circa 
o zecime din spire, lângă 


VI. Protectiune watimetrică 
cu rezistență dependentă 
de tensiune și regenerare 
de tensiune, a unui gene- 
rator care alimentează di- 
rect o rejea necompensata. 


neutru, se poate rea- 


cazul unui pământ produs în 
înfășurarea generatorului. 

Dacă alternatorul debi- 
tează direct în rețea, ne- 
voia de a selecta ajungerile 
la pământ în rețea de 
cele din generator re- 
clamă folosirea releelor 
wattmetrice sensibile, cari 
comandă declanșarea dis- 
jonctorului de putere, spre 
deosebire de cazul alter- 
natoarelor cari debitează 
prin transformator, la cari 
adesea releele semnalizea- 
ză numai defectarea. Se 
folosesc, de obiceiu, legă- 
turi cu rezistente depen- 


e Sa e Ga a ee see a 


Curent de declensare 


Loo 


V. Protecţiune wattmetrică 

cu rezistență dependentă 

de tensiune a unui genera- 

tor care alimentează direct 
o rețea necompensată. 


dente de tensiune. 

Fig. V reprezintă schema de legături a pro- 
tecfiunii wattmetrice contra ajungerilor la pământ 
într'un generator care debitează direct în rețea; 


liza o protectiune mai bună (până la 98% din 
spire), dacă se dă înfășurării de curent a releului 
un curent în sensul de declansare, printr'un con- 
tact auxiliar al disjonctorului de putere, dar aceasta 
numai cât timp generatorul încă nu e legat la 
rețea (fig. VI, sus). 

1. Protectiunea alternatoarelor contra scuri- 
circuitelor: Protectiunea alternatoarelor contra 
scurt-circuitelor exterioare înfășurărilor lor, prin 
relee de supracurent cu întârziere independentă, 
cu un curent de declansare de 1,4:::1,8 ori 
curentul nominal al generatorului si cu intarziere 
de declansare cu 1s mai mare decât aceea 
a releelor vecine subordonate, și protecfiunea 
alternatoarelor contra scurt-circuitelor interioare 
prin relee diferenţiale. 

Fig. VII reprezintă schema protectiunii dife- 
rentiale a unui alternator în stea (G) care debi- 
tează direct în reţea, contra scurt-circuitelor inte- 
rioare, realizată cu un releu diferențial stabilizat 
RD și cu un releu de supracurent cu întârziere 
independentă RC. Releul RD comandă circuitul ID 


al instalaţiei de desexcitare a generatorului; el 
nu lucrează când scurt-circuitul nu se produce 
între cele două grupuri T, și Ta 'de transforma- 


VII. Protecţiune diterenţială contra scurt-circultelor interi- 
oare, a unul alternator care debitează direct în rețea. 


toare de curent, realizând astfel selectiunea față 
de scurt-circuitele din rețea. 

Fig. VIII reprezintă schema protectiunii dife- 
rentiale a unui alternator în stea (G) care debi- 
teaz& în reţea prin transformator propriu T, con- 
tra scurt-circuitelor interioare, realizată cu ajutorul 
unui releu de supracurent cu întârziere indepen- 
dent& RC, de un releu diferențial stabilizat RD, care 


VIII. Protecţiune diferențială a unui alternator în stea, care 
debitează prin transformator propriu formând bloc cu el. 


comandă instalația de desexcitare ID a generatorului 
numai dacă scurt-circuitul se produce în interiorul | 
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sistemului format de blocul alternator-transformator, 
cuprins între cele două grupuri T; și Ta de trans- 
formatoare de curent, realizând astfel selectivitatea 
față de scurt-circuitele din rețea. Sistemul are 
nevoie și de un grup de trei transformatoare de 
curent auxiliare Ts, intermediare între grupul Ts 
si releul diferenţial; acesta compensează diferenţa 
dintre rapoartele de transformare ale grupurilor 
Tı si Ta, eventual modifică fazele tensiunilor din 
secundarul grupului Tı, pentru a ajunge simfazice 
cu tensiunile grupului T, (de ex. când transformatorul 
de putere T are înfășurarea în triunghiu-stea, ca 
în fig. VIII). Grupul Tẹ are o inf&surare interme- 
diară pentru racordarea parțială a înfășurărilor 
releului diferențial. 


1. Protecfiunea alternatoarelor contra scurt- 
circuitelor din faze: Protectiune de tensiune a 
alternatoarelor, contra scurt-circuitului dintre spirele 
unei faze, realizată cu transformatoare de ten- 
siune și cureleu de tensiune. Transformatorul de 
tensiune are primarul în stea, legat între bornele 
alternatorului, neutrul său fiind legat cu neutrul ge- 
neratorului, iar secundarul, legat în triunghiu des- 
chis în unul din vârfuri, în care e intercalată înfășu- 


RT 


IX. Protecţiunea unul 
alternator în stea con- 
tra scurt-circuitelor de 
fază, prin releude ten- 
6 siune RT alimentat prin 
transformator de jen- 
siune T şi bobină de 
filtrare BF. 


rarea de tensiune a releului (v. fig. IX). Când se 
produce un scurt-circuit al unui număr de spire 
dintr'o fază, tensiunea dintre borna acelei faze 
şi neutrul generatorului scade, și deci si tensiu- 
nea electromotoare indusă “în faza corespunză- 
toare a secundarului transformatorului de tensiune 
— adică suma tensiunilor electromotoare din în- 
fășurările în triunghiu ale acestui transformator 
nu e nulă, șireleul de tensiune RT lucrează. Pentru 
ca releul să nu lucreze sub acțiunea armonicei 
a treia a tensiunilor de fază ale generatorului, 
se leagă în fața releului o bobină electrică de 
filtrare BF. 

Scurt-circuitele pe fază sunt rare. Opiniile re- 
feritoare la conditiunile în cari se produc sunt 
împărțite. După opinia unora ar fi inițiate în 
principal de arcul de ajungere la pământ și, în 
orice caz, ele conduc la o ajungere la pământ, 


| astfel încât protectiunea contra acestora protejează 


și contra scurt-circuitelor pe fază; după opinia 


| altora, ele se produc și pot exista independent, 


si deci reclamă o protecfiune separată. 

2. Protecfiunea alfernatoarelor contra supra- 
sarcinilor, urcărilor de tensiune și arderii: Pro- 
tecțiunea alternatoarelor prin supravegherea supra- 
sarcinilor cu ajutorul instrumentelor de măsură, 
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prin slăbirea excitatiei comandată de relee de 
tensiune, când se urcă tensiunea la bornele lor, 
şi prin stingerea arderilor cu ajutorul gazelor 
inerte insuflate în circuitul de ventilație. Alterna- 
toarele nu au o protecțiune propriu zisă contra 
suprasarcinilor, spre deosebire de motoarele 
electrice, fiindcă alternatoarele sunt supraveghiate 
în continuu, de exemplu cu ajutorul instrumen- 
telor de măsură electrice sau al unui instrument 
de măsură termic (termometru de contact) mon- 
tat în circuitul de răcire al mașinii. Alternatoarele 
cari dau o urcare de tensiune la descărcarea 
bruscă, și în special cele antrenate de motoare 
hidraulice, ale căror regulatoare acționează mai 
încet, au nevoie de o protectiune prin relee 
de tensiune cari acționează asupra sistemului de 
slăbire a excitatiei, când tensiunea la borne de- 
pășește o anumită valoare efectivă, reglabilă. Con- 
tra arderii, alternatoarele se protejează prin insta- 
latii de stingere cari insuflă gaze inerte (bioxid 
de carbon, etc.) în circuitul de ventilație al ge- 
neratoarelor, sub acțiunea sistemului de protec- 
țiune diferențială sau al unui semnalizator de fum. 

1, Protecfiunea alternaioarelor prin desexci- 
tare rapidă: Protectiunea alternatoarelor prin 
desexcitare rapidă, contra efectelor curenților 
cari s'ar stabili, după un scurt-circuit sau după 
o ajungere la masă, până când se oprește roto- 
rul alternatorului. Protectiunea se realizează prin 
introducerea unei rezistențe în circuitul de exci- 
tatie, care poate fi urmată de deschiderea circui- 
tului principal de excitație, sau de schimbarea 
polarității mașinii excitatoare. 

2. Profecfiunea înfășurărilor rotorului alter- 
natoarelor: Protactiunea înfășurării de excitație 
din rotorul unui alternator sincron, contra duble- 
lor ajungeri la masă, cari constitue scurt-circuite 
între spirele acestei înfășurări, si cari dau fluxuri 
magnetice inegale în poli, si deci forţe radiale 
unilaterale asupra rotorului, putând provoca ast- 
fel vibrații constrânse periculoase. 

Fig. X reprezintă o astfel de protecţiune, in 
care un transformator de tensiune monofazat 
T, stabilește o 
tensiune alter- 
nativă suple- 
mentară între 
înfășurarea de 
excitație E si 
pământ, prin 
intermediul u- 
nui condensa- 
tor în serie C. 
În regim nor- 
mal trece prin 
condensator un 
curent foarte 
slab, astfel în- 
cât releul de 
ajungere la pă- 
mânt RP nu lu- 
crează. Dacă există un pământ în rotor, trece prin 
condensator un curent mai tare, care se închide 


7, 
ald + BT 


X. Protecflunea tnfSsurarli de excltaţie a 
unul alternator sincron contra ajungerilor 
la masă, 


prin pământ, și releul RP lucrează, punând în 
funcţiune, de exemplu, o instalaţie de semnalizare 
acustică SA. 

s. Protecfiunea transporturilor [sauta TpaH- 
cnopra; protection des transports; Transportschutz; 
transport protection; szăllitâsvedelem]: Totalitatea 
mijloacelor sau a serviciilor prin cari se asigură 
securitatea, disciplina și regularitatea transporturilor 
(aeriene, feroviare, navale, rutiere). Mijloacele 
consistă într'o construcţie a vehiculelor adecvată 
solicitărilor la cari este supus vehiculul în timpul 
transportului, în semnalizare, în informații şi pre- 
viziuni asupra stării rutelor și a timpului, în diri- 
jare dela distanță, etc. Felul protectiunii şi mijloa- 
cele folosite diferă după natura transporturilor. 
V. şi sub Regularitatea transporturilor, Securitatea 
transporturilor. 

4. Protector de filet [pesrGozanrunaTreab; 
protecteur de filet; Gewindeschutz; pipe thread 
protector; csavarmenet-véd6]. Tehn.: Mufa scurtă, 
filetată, sau cep filetat, de construcție ușoară, cari 
se insurubeaz8 pe piese filetate la exterior, 
respectiv la interior, şi servesc numai la protec- 
țiunea contra deteriorării filetului (de ex. la mu- 
fele și la cepurile materialului tubular), în timpul 
transportului și al manipulării. 

s. ~ de izolator. V. Semietrier protector. 

o. Proteide [nporeumbi; protéides; Proteide; 
proteides; proteidek]. Chim.: Combinații între o 
proteină propriu zisă şi o substanță neproteică, 
numită grupare prostetică, și care are, de obi- 
ceiu, proprietăţi acide. Proteidele sunt substanțe 
cari au o mare importanţă fiziologică. După na- 
tura grupării prostetice, se împart cum urmează: 
fosfoproteide, glicoproteide, cromoproteide și nu- 
cleoproteide. 

7. Proteinaze [lpoTeHHa3bl; protéinases; Pro- 
teinasen; proteinases; proteindzek]. Chim. biol.: 
Enzime din clasa hidrolazelor, grupul proteazelor. 
Proteinazele sunt proteine globulare cari scin- 
dează hidrolitic proteinele native. Se deosebesc: 
proteinaze digestive si proteinaze din ţesuturi, 
Din prima categorie fac parte pepsina și tripsina; 
din a doua, papaina şi catepsina. 

s. Proteine |nporenHbl; protéines; Proteine; 
proteins; proteinek]. Chim. biol.: Produși macro- 
moleculari cu proprietăți coloidale, sintetizati de 
celulele mai tuturor vieţuitoarelor, și cari, prin hi- 
droliză înaintată, se desfac în aminoacizi. Prote- 
inele îndeplinesc în organism funcțiuni variate si 
specifice, cari nu sunt cunoscute în întregime. 
Astfel, unele proteine din organismul viefuitoa- 
relor îndeplinesc funcțiuni energetice; altele, func- 
țiuni plastice, etc. Proteinele se întâlnesc atât 
în regnul animal, cât și în cel vegetal; în pri- 
mul caz poartă și numele generic de zooproteine; în 
cel de al doilea caz, pe cel de fitoproteine. Pro- 
toplasma celulelor, enzimele, unii hormoni, mușchii, 
părul, unghiile, etc. sunt constituiți, în cea mai 
mare parte, din proteine, fie sub formă de sol, 
fie sub formă de gel. Aproape toate proteinele 
au proprietatea de a „lega“ apă în molecula lor, 
iar cele în stare cristalizată contin, pe lângă 


această apă „legată“, și apă de cristalizare. 
Apa de cristalizare poate fi pierdută de mole- 
cula proteinei, mai mult sau mai puțin ușor, fără 
ca edificiul moleculelor să se distrugă; dacă se 
reușește să se îndepărteze apa legată din mole- 
cula proteică, se produc schimbări adânci în mo- 
leculă. În celula vie, proteinele sunt însoțite, 
afară de apă, si de ioni de potasiu, de calciu, mag- 
neziu, fosfor, fier, etc. În substanța uscată a 
corpului omenesc se găsesc: 49% proteine și 
15,1% derivați proteici (proteine combinate si 
cu alte substanțe chimice de natură organică). 
Plantele contin mai puţine substanțe proteice; 
de exemplu, cerealele au numai 12%, semințele 
leguminoaselor, 25: : 35%, etc. Proteinele au o con- 
stituție chimică complexă, fiind alcătuite, în general, 
din: 50+++54% C, 6,5:::7,3% H, 21,5+++23,5% O, 
15:+:17,6% N, şi O+++2,5% S. Unele proteine 
-conțin si alte elemente, ca fosfor, fier, cupru, 
iod, clor și brom. 

Aminoacizii, elementele structurale constitutive 
ale proteinelor, sunt conținuţi în anumite pro- 
porții definite, și într'o anumită înlănţuire speci- 
fică fiecăruia, fiind legaţi între ei prin legături 
peptidice: —CO—NH—CH-—. Acaastă înlănţuire 
specifică, în care fiecare macromoleculă își are 
aminoacizii orânduiți după o anumită regulă, 
conduce la edificii moleculare mari, în cari nu- 
mérul atomilor constituenți variază cu natura pro- 
teinei. De aceea, greutățile moleculare ale pro- 
teinelor au valori mari, variind între limite foarte 
largi; ele sunt specifice fiecărui tip de proteine. 
Existența acestei înlănţuiri specifice este con- 
firmaté de faptul că greutatea moleculară este 
un multiplu întreg al numărului 17500, având 
valorile de 1, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 96, 192, 
384, etc. ori mai mari decât 17500. 

După componența lor, se deosebesc două 
‘clase: proteinele propriu zise, cari dau, prin hi- 
droliză, numai aminoacizi, si proteidele, din cari 
se obțin, prin hidroliză, pe lângă aminoacizi, si alte 
combinaţii neproteice, numite grupări prostetice 
(de ex. fosfoproteidele, glicoproteidele, cromopro- 
teidele, nucleoproteidele, etc.). După structura si 
funcțiunea lor fiziologică, proteinele se impart în 
proteine cu structură fibrilară, cari sunt insolubile 
în apă rece, și în proteine cu structură globu- 
Jara sau sferică, și cari sunt ușor solubile în apă 
rece. Proteinele fibrilare dau, de obiceiu, rezistență 
mecanică unor părți ale organismului (de ex. 
cheratina din păr, din unghii, copite, etc., colagenul 
din oase și din piele; fibroina din mătase, etc.). 
Proteinele globulare se găsesc, de obiceiu, în inte- 
riorul celulelor, sub formă de sol; din această clasă 
fac parte albuminele si globulinele din sânge și din 
ouă, pigmenfii respiratori (hemoglobina, fer- 
mentul galben, etc.), unele proteine vegetale 
(gliadina, edestina), enzimele, etc. 

Majoritatea proteinelor se prezintă sub formă 
amorfă; unele au fost obţinute în stare cristali- 
zată (hemoglobina; ovalbumina; serumalbumina; 
unele enzime, ca pepsina, tripsina, ureaza; pro- 
teinele vegetale; etc.). Proteinele sunt insolubile 
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în cele mai multe lichide de natură organică; au 
solubilităţi caracteristice în apă și în soluții de săruri 
(de ex. de clorură de sodiu) pentru fiecare cate- 
gorie de proteine (calitate folosită pentru cla- 
sificarea lor), ceea ce confirmă prezența, în 
macromoleculele lor, a unor grupări polare de 
tipul: COOH, NHg, etc.; au caracter coloid (ne- 
difuzând prin membrane) și liofil (legând canti- 
tăți variabile de apă); în concentrație mare de 
săruri, proteinele se precipită sub formă de 
fulgi (salifiază), fenomen folosit pentru ‘izolarea 
si separarea lor. Proteinele fibrilare, în special, 
dau soluţii cu o viscozitate mare. Prin imbibare 
cu apă, proteinele nu-și pierd forma, își măresc 
dimensiunile și își micșorează rezistența meca- 
nică. Datorită prezenţei grupărilor carboxil (acide) 
și amino (bazice), libere, proteinele au proprie- 
tăți de amfioni polivalenti, macromoleculari (co- 
loizi polari), cu sarcini electrice, formând săruri 
cu acizii și cu bazele, și exercitând funcțiunea de 
tampon, la un pH mult mai alcalin decât la amino- 
acizi. Prin trecerea unui curent electric prin so- 
luția unei proteine se produce o migrare a 
macroionilor, asemănătoare electrolizei (electro- 
foreză). La punctul isoelectric, numărul sarcinilor 
negative (grupări acide) din macromoleculă fiind 
egal cu numărul celor pozitive (grupări bazice), 
disociafia fiind minimă, electroforeza nu se mai 
produce. Acest fenomen e folosit pentru deter- 
minarea punctului isoelectric și, uneori, pentru 
prepararea proteinelor pure. 


Majoritatea proteinelor solubile sunt acizi slabi, 
cu excepfiunea pepsinei, care e foarte acidă, 
sau a globulinei si a clupeinei, cari sunt foarte 
bazice. În organismele vii, se găsesc sub formă 
de săruri de sodiu sau de potasiu. Proteinele nu 
sunt stabile la acţiunea temperaturii; ele se coagu- 
lează (aproape fiecare proteină are o tempera- 
tură proprie de coagulare); sunt optic active (sunt 
toate levogire, deși unii aminoacizi, din cari se com- 
pun, sunt dextrogiri). — Pentru cercetarea struc- 
turii lor se folosește hidroliza cu acizi, cu baze 
sau cu enzime proteolitice. Separarea compo- 
nenţilor de hidroliză se face prin extragerea frac- 
fionat& cu alcool butilic, în care au solubilități 
diferite, sau cu unii reactivi specifici. La hidro- 
liza proteinelor se obțin cca 27 de aminoacizi 
diferiți. 

Proteinele au o structură polipeptidică, si aceasta 
se constată dacă se urmărește cantitativ mersul 
reacției de hidroliză, unde apare, de obiceiu, 
o grupare NH, împreună cu o grupare COOH 
(singura legătură care dă, prin hidroliză, grupări 
carboxil si amino este legătura peptidică CO: NH), 
de exemplu: 

HyN— P —CO—NH—CH—CO,..NH—CH—COOH-+-HOHSs 


R R' R” 
Ha—N—CH — COOH + HN — CH — CO. . .HN—CH — COOH 
| 


' R" 


Proteinele naturale au, datorită unor deosebiri 
structurale importante, unele proprietăți speci- 
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fice (comportarea față de enzimele proteolitice, 
coagularea, proprietăţi fiziologice deosebite), cari 
nu se constată la peptide. — Pentru sinteza 
aminoacizilor, respectiv a proteinelor cari se 
găsesc în fiecare celulă vie, plantele folosesc 
combinaţii anorganice ale azotului (amoniac și 
nitrați), pe cari le iau din sol (bacteriile din sol 
pot folosi chiar azotul molecular). Animalele nu 
au capacitatea de a asimila combinaţiile anorga- 
nice ale azotului, folosind proteinele de origine 
animală sau vegetală; acestea sunt desfăcute, prin 
digestie, până la aminoacizi, cari formează sub- 
stantele de bază pentru sinteza proteinelor proprii 
celulelor. (V. și sub Nutriție). | 


Conţinutul aproximativ în proteine al câtorva produse animale 
si vegetale 


Carnea de bovine 
Oase (anhidre) 
Piele (anhidră) 
Coarne, ghiare, 


Ouă de pasări 
Grâu 

Fasole soia 
Ciuperci (anhidre) 
Spanac (anhidru) 


90..:1000/9 
200,0 


Organismul animal nu depune rezerve de pro- 
teine (cum depune grăsimi și hidrati de carbon), 
ci degradează excesul de aminoacizi conţinut în 
hrană, prin desaminare, în ficat, eliminând prin 
urină amoniacul: care rezultă din reacţie, sub 
formă de uree. Când hrana nu conține amino- 
acizii necesari (calitativ și cantitativ), sau între 
două digestii, unele proteine (de ex. din muşchi) 
sunt degradate, prin acțiunea proteazelor celu- 
lare, până la aminoacizi, cari sunt folosiţi pentru 
sinteza (reconstrucţia) altor proteine; fenomenul 
de reconstrucție e normal și permanent, dar se 
observă mai ușor la organismul înfometat. 

Valoarea nutritivă a proteinelor e diferită, și 
ele nu constitue un aliment complet, dacă lipsesc 
unii aminoacizi; de exemplu, creșterea unui animal 
tânăr încetează, dacă e hrănit cu zeină (pro- 
teina porumbului, din care lipsește lizina). Lipsa 
din hrană a proteinelor cari conţin principalii 
zece aminoacizi (valina, leucina, isoleucina, fenil- 
alanina, treonina, metionina, triptofanul, histidina, 
lizina și, în parte, arginina) produce turburări 
de creștere sau de funcționare normală a orga- 
nismului animal. 

După unele proprietăți și, în principal, după 
solubilitate, proteinele se împart cum urmează: 
albumine, globuline, proteine din cereale, histone, 
protamine, hormoni şi scleroproteine. Proteinele 
din hrană sunt hidrolizate, în timpul digestiei, de 
enzime proteolitice sau proteaze (v.), cari sunt, 
de asemenea, proteine globulare, produse de 
glande în stomac, în pancreas și în intestine. 
Sin. Substanţă proteică, Oloproteidă, Holopro- 
teidă. 

1. Profejare [3amura, oxpana; protection; 
Schutz; protection; védés]. Tehn.: Ansamblul ope- 
ratiunilor prin cari personalul, materialele, sistemele 
tehnice sauunanumit gen de adivitate (transporturile 
etc.) sunt sustrase acțiunii dăunătoare sau nedorite a 


anumitor acțiuni exterioare, sau prin cari efecte'e 
acestor acțiuni sunt numai limitate sau sempnali- 
zate. O parte din mijloacele prin cari se pro- 
tejează personalul sunt descrise sub Protecţiunea 
muncii (v.); o parte din mijloacele prin cari se 
protejează materialele, respectiv sistemele tehnice 
și anumite genuri de activitate tehnică, sunt de- 
scrise sub: Protecfiunea muncii, Protecţiunea me- 
talelor, Protectiunea sistemelor tehnice și Pro- 
tectiunea transporturilor. Sin. Protecfiune 1. 

2, Protejat [mpeqoxpaHeHHbili ; protégé; ge- 
chiitzt; protected; védett]. Tehn.: Calitatea unui 
sistem tehnic, a unei instalaţii, etc. de a fi echi- 
pate cu un sistem de protectiune. V. sub Protec- 
tiune. 

3. Proteolitic [npoTeomHTOBbIli; protéoly- 
tique; proteolytisch; proteolytic; proteolitikus]- 
Chim. biol.: Calitatea unei substanțe de a des- 
compune produsii albuminoizi în constituenfii lor 
(albumoze, peptone, acizi aminafi, etc.). Exemplu: 
Tripsina e o diastază proteolitică. 

4. Proteolitică, activitate ~ [nporeonToBaa 
NeATeNbHOcTb; activité protéolytique; proteoly- 
tische Kraft; proteolytic activity; proteolitikus 
tevékenység]. Chim. biol.: Acţiunea de descom- 
punere hidrolitică pe care o exercită diastazele 
numite proteaze, asupra substanțelor proteice, 
pe cari le transformă treptat în polipeptide, în 
peptide și în aminoacizi. 

s. Protobitumen [nporoGuTyM; protobitume; 
Protobitumen; protobitumen; protobitumen]. Mi- 
neral.: Bitumen în formaţie, reprezentând prima 
fază de transformare a materiei organice în petrol. 

e. Profodorlc, ordin ~ [nporonopubrii Opep: 
ordre protodorique, ordre protodorien; prolo- 
dorische Săulenordnung; protodoric order; pro- 
todorikus oszloprendszer]. Arh.: Ordin de arhi- 
tectură egiptean, considerat de unii arheologi 
drept prototipul ordinului doric elen deoarece 
coloana ordinului doric se deosebește de co- 
loana ordinului protodoric numai prin echina de 
sub abacă și prin galbul fusului. 

7. Protogină [npororun; protogine; Protogin;. 
protogine; protogin]. Geol.: Rocă granitică pu- 
ternic strivită (cu structură net cataclastică), formată, 
din cuarț, feldspat, sericit, clorit, epidot și granafti. 
Prin laminare, mineralele sunt sdrobite, biotitele 
sericitizate, iar roca devine gneisică, chiar sis- 
toasă, recristalizând sub stress in timpul si după 
consolidarea ei. E o rocă foarte răspândită în. 
masivul Mont Blanc. 

s. Proton [mpoToH; proton; Proton; proton; 
proton]. Fiz.: Particulă elementară de materie, 
cu masa Mp= 1,672:10"*g (aproximativ egală cu. 
masa atomului de hidrogen), cu momentul cinetic 
egal cu câtul prin 2m al cuantei de acțiune: 
(b/2%=1,042:10-* joulisec), cu ocuantă electrică 
pozitivă, egală cu qg= + 1,60: 10-* coulombi, și cu 
momentul magnetic egal cu 2,785 mici magne- 
toni Bohr [2,785 qab/(42M,c)=1,4:10-* unitdti 
electromagnetice CGS de moment magnetic]. 
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Protonul și neutronul (v.) se numesc și „nu- 
cleoni", fiindcă sunt constituentii fundamentali ai 
nucleului atomic (v.). Deși protonul liber (la o 
distanță de alți nucleoni, mare faţă de raza de 
acțiune a forțelor nucleare) e stabil, în interiorul 
unui nucleu complex, el poate deveni instabil, 
transformându-se într'un neutron cu emisiunea 
unui electron pozitiv (emisiune f*). De aseme- 
nea, este posibil și procesul invers, al transfor- 
mării unui neutron într'un proton, cu emisiunea 
unui electron negativ. Aceste procese se produc 
când nucleul final e mai stabil decât cel iniţial. 
Ele sunt legate de caracterul de schimb al for- 
telor nucleare (v. sub Forţă). 

1, Protoparafină [nporonapabun; protopa- 
raffine; Protoparaffin; protoparaffin; protoparaffin]. 
Ind. petr.: Parafină amorfă, existentă în petrolul 
brut, care se compune, în mare parte, din hidro- 
carburi isoparafinice și care, în timpul distilatiei 
petrolului, trece în piroparafină cristalizabilă, con- 
stituită din hidrocarburi parafinice normale. 

2. Protopectină [npoToneKTHH; protopectine; 
Protopektin; protopectin; protopektin]. Chim. biol.: 
Nume vechiu pentru pectină (v.). 

3. Protoplasmă [nporonnasma; protoplasme; 
Protoplasm; protoplasm; protoplazma]: Substanţă 
de natură proteică, care se găsește în natură, în 
fiecare organism viu (în fiecare celulă și în afara 
celulelor). 

4. Protoporfirină [nporonopbupun; proto- 
porphyrine; Protoporphyrin; protoporphyrin; pro- 
toporfirin]. Chim. biol.: Porfirină din care derivă 
hemul și hemina prin introducerea unui atom de 
fier legat complex de atomii de azot ai ciclurilor 
pirolice. Protoporfirina derivă din porfină prin 
introducerea a patru radicali acetili, în pozițiile 
1, 3, 5 si 8, a doi radicali vinili, legați de atomii 
de carbon 2 și 4, şi a două resturi de acid 
propionic, în poziţiile 6 și 7 (v. Porfină). Se 
obține din hemină, prin eliminarea fierului sub 
acțiunea bacteriilor de putrezire. 

s. Prototip [npororun; prototype; Urmuster, 
Vorform; standard; prototipus, első mintapéldány]. 
Tehn.: Primul exemplar al unei piese sau al unui 
sistem tehnic, care servește ca model pentru 
executarea, verificarea sau receptionarea produ- 
selor de același fel. Exemple: Primul exem- 
plar al unei piese, al unei mașini sau al unui 
vehicul, cari urmează să fie fabricate în serie. 
Unele prototipuri sunt supuse la încercări, fie 
pentru verificarea modului cum satisfac anu- 
mite condițiuni impuse, fie pentru determinarea 
caracteristicelor sau a performanţelor acestora, 

s. Protozoare. Zool., Paleont.: Încrengătură a 
regnului animal, în care sunt cuprinse animalele 
inferioare cari au corpul alcătuit dintr'o singură 
celulă. 

7. Protuberanfe [nporyGepannpi; protubéran- 
ces; Protuberanzen; prominences; protuberâncek]. 
V. sub Activitate solară. 

s. Proust, legea lui ~: Sin. Legea proporţiilor 
definite. V. Proportiilor, legea ~ definite. 
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9, Proustit [npycrur; proustite; Proustit, lich- 
tes Rotgiiltigerz; proustite, ruby silver ore, light- 
red silver ore; proustit]. Mineral.: Ag,AsS,. Sulfo- 
arseniură de argint cu conţinut de 65,4% Ag si 
15,2% As; are luciu adamantin sau semimetalic și 
coloare roșie de carmin sau roșie închisă; urma, 
rosie-galbuie; duritatea 3; gr. sp. 5,6. Se gă- 
seste în filoane hidrotermale, împreună cu alte 
minerale de argint, cu baritină, calcit și cuarț. 

10. Provă [HoccymHa; proue avant d'un navire; 
Bug; bow; hajóorr]. Nav.: Partea dinainte a corpului 
unei nave, — sau numai extremitatea din față a 
| acestei parti. Forma provei diferă după vitesa și 


Diferite forme de provă. 
a) prov’ dreaptă (pană); b) provă inclinałă; c) provă tip 
clipper; d) provă cu forme Maier. 

după folosirea navei. Exemple de prove cu forme 
diferite: prova dreaptă sau prova-pană (v. fig, a), 
prova inclinată (v. fig. b), prova tip clipper 
(v. fig. c), prova cu forme Maier (v. fig. d). 
Sin. Proră. V. şi fig. Echipamentul de bord 
| şi amenajerile ndVei, și fig. Forme de secțiuni: 
de navă, sub Navă. 

11, ~ cu forme Maier [Hoc run Maiiepa; 
avant à cuiller type Maier; Maierbug, Lâffelbug; 
Maier bow, spoon bow; Maier hajóorr]. V. sub 
Prova. 

12, ~ dreaptă [mpamoii Hoc; avant droit; 
gerader Bug; plumb bow, straight stem; egyenes. 
hajoorr]. V. sub Prova. 

13, ~ inclinată [nakulonnbriă HOC; étrave élan- 
cée; schrager Bug; racking stem, flaring bow; 
ferde hajóorr]. V. sub Prova. 

14. ~ -pană: Sin. Prov’ dreaptă. V. sub Prova. 

15. ~ tip clipper [BbICTyNHOĂ HOC; étrave 
en saillie; Klipperbug; clipper stem; klipper 
hajóorr]. V. sub Provă. 

16. Provincie meialiferă. V. District metalifer. 

17, ~ petrografică [nerporpapuuecraa 06- 
NacTb; province pétrographique; petrographische 
Provinz; petrographic province; petrogrăfiai tar- 
tomény]. Petr.: Jinut întins, pe suprafața Pămân- 
tului, în care rocele eruptive, intruzive și extru- 
zive fac parte dintr'o aceeași fază mare erup- 
tiv’, provin din același cuptor magmatic de pro- 
funzime si prezintă anumite caractere chimice de 
înrudire. O astfel de perioadă de erupții este, 
în general, strâns legată de o fază organică. 

1s, Provitamina D [nposutamuH J]; provitamine 
D; Provitamin D; provitamin D; D. provitamin]. 
Chim.: Dehidrocolesterina care însoțește perma- 
nent colesterina în unele plante si animale. 
Supusă radiaţiilor ultraviolete, se transformă în 
vitamina D (v.). 

19. Provizii (npoBuBuu; provisions; Proviant; 
stores, supply, provisions; élelem, tápanyag]. 


1. Gen.: Totalitatea obiectelor necesare sau utile 


| într'o anumită perioadă, pentru hrana si între- 
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ținerea oamenilor și a animalelor cari trăiesc 
împreună într'un loc (apartament, imobil, oraș, 
etc.). — 2. Nav.: Totalitatea obiectelor necesare 
pe o navă, pentru hrana echipajului și a? pasa- 
gerilor, pentru o anumită perioadă. 

1. Prun, pl. pruni [cnuBa; prunier; Pflaumen- 
baum, Zwetsche; plum-tree; szilvafa, szilva]. Agr.: 
Prunus domestica L.; arbore fructifer din genul 
Prunus (v.), familia rozaceelor-prunoidzelor, ori- 
ginar din Asia, cultivat pentru fructe si pentru 
lemn. Are tulpina înaltă până la 8 m; florile, 
melifere, de coloare albă-varzuie, cu pedunculele 
acoperite cu peri moi. Fructele (prunele) sunt 
drupe de mărimi și de forme diferite (ovoide, 
rotunde, lunguefe, turtite, etc.). E putin preten- 
tios la teren și la climă. La noi se cultivă nume- 
roase varietăţi locale şi străine, ca: tuleul gras, 
tuleul rotund, vânătul, de Bistrița, gâtlanele văra- 
tice, busuioacele, etc. — Prin altoire, se mențin 
şi se desvoltă calitățile prunului. Prunele sunt 
folosite în industria alimentară, fie uscate, fie 
proaspete, la prepararea marmeladei, a compo- 
tului, a rachiului, etc. — Lemnul prunului, de 
coloare roșie-brună, e greu și dur, si este folosit 
în industria lemnului, la fabricarea mobilei, a 
bastoanelor, a mânerelor, etc. Sin. Perj (Moldova). 

2. ~ gogonef. V Goldan. * 

s. ~ sălbatic. V. Malin. 

4. Prundiș [rpaBuiă; gravier; Gerölle; gravel; 
kőgörgeteg]: Material granular, format din fărâ- 
mături de roce, transportat de apele curgătoare 
şi depozitat de-a-lungul albiei râului, în șesul 
aluvial si în terasele fluviatile. Pentru prundis este 
caracteristică forma rotunjită a granulelor sale. 

s. Prunus. Bot.: Gen de arbori sau de arbuşti din 
familia rozaceelor, tribul Prunea sau Amygdalea. 
Prezintă următoarele caracteristice: frunze ovale 
sau eliptice, dințate si convolute în muguri; 
flori albe cari preced frunzele; fruct glabru, 
adesea acoperit cu o eflorescență glaucă. Se 
cunosc cca 20 de specii, originare din regiunea 
temperată a emisferei nordice; la noi cresc și se 
cultivă, mai mult: Prunus amygdalus (migdalul), 
Prunus armeniaca (caisul), Prunus avium (cireșul), 
Prunus cerasifera (corcodusul), Prunus cerasus (vi- 
sinul), Prunus domestica (prunul), Prunus insititia 
(goldanul), Prunus padus (mălinul), Prunus persica 
(piersecul), etc. 

s. Prusic, acid ~: Sin. Acid cianhidric (v. Cian- 
hidric, acid ~). 

7. Psamite [ncaMuTbI; psammites; psammi- 
tische Gesteine; psammites; pszamitikus kövek]. 
Geol.: Roce detritice mobile, cu elemente com- 
ponente mai mici decât doi milimetri, totuși vizi- 
bile cu ochiul liber, corespunzătoare nisipurilor. 

s. Psamofite [ncamoburbi; psammophytes; 
Psammophylen, Psammophyten; psammophyles, 
psammophytes; pszamofilek, pszamofitek]. Bot., 
Zoot.: Animale si vegetale cari trăiesc în regiuni 
nisipoase. 

9. Psamoserie [mcamocepHA; psammosérie: 
Psammoserie; psammoseries; pszamozéria]. Agr.; 
Comunitate vegetală care crește pe nisip. 


10. Psefite [ncepurri; psephites; psephitische 
Gesteine; psephites; pszefitikus kövek]. Geol.: 
Roce detritice, ale căror elemente componente 
au diametrul mai mare decât doi milimetri, cores- 
punzătoare pietrisurilor. 

11, Pseudoadiabată [nceBnoamnâGara; courbe 
pseudo-adiabatique; unechte adiabatische Kurve; 
pseudo-adiabatic curve; pszeudo-adiabatikus gâr- 
be]. V. sub Diagra:ne aerologice. 

12, Pseudoadiabatică, transformare ~ [nceB- 
noannaGarnuecuoe npeBparmenue; transforma- 
tion pseudo-adiabatique; unechte adiabatische 
Umbildung; pseudo-adiabatic transformation ; 
pszeudo-adiabatikus állapotváltozás]. V. sub Trans- 
formări termodinamice umede. 

13. Pseudoarmonic  |[nceBnorapMoHniHblă ; 
pssudoharmonique; pseudoharmonisch; pseudo- 
harmonic; pszeudo-harmonikus]. Alg.: Calitatea 
unei funcțiuni de a fi egală cu produsul unei func- 
tiuni armonice printr'o funcţiune neperiodică de 
aceeași variabilă, 

14. Pseudodipter [ncesyoquntep; pseudo- 
diptăre; Pseudodipteros; pseudo-diptery; pszeudo- 
dipter]. Arh. V. sub Templu. 

+5. Pseudofocală, distanță ~ [nceBnobonyc- 
Hoe paccToAHHe; pseudofocale; Pseudobrenn- 
weite; pseudofocal; pszeudo-gyujtéponttavolsag]. 
Opt.: Distanța focală a unei lentile groase, ne- 
glijând grosimea ei; e egală cu distanța focală a 
unei lentile infinit subțiri, care are aceleași carac- 
teristice ca și lentila dată. Sin. Pseudofocală. 

+5. Pseudoglobulină [nceBmornoGynun; pseu- 
doglobuline; Pseudoglobuline; pseudoglobuline; 
pszeudo-globulin]. Chim. biol.: Globulină care 
constitue, înpreună cu euglobulina, serumglobu- 
lina. După ușurința cu care se face precipitarea cu 
sulfat de amoniu, se deosebesc, în sânge, trei 
fracțiuni (euglobuline, pseudoglobuline | și pseudo- 
globuline Il). V. si Globuline. 

17. Pseudolabilitate [mceByqonaOHNbHOCTh ; 
pseudolabilité; Pseudolabilitat;  pseudolability; 
pszeudo-labilitas].V.sub Atmosferă, echilibrul în ~. 

1s. Pseudomoriină. V. Dehidromorfină. 

19. Pseudomortoză [nceBromopbos; pseudo- 
morphose, pseudomorphisme; Pseudomorphose; 
pseudomorphism; pszeudo-morfozis]. Mineral.: 
Proces de transformare chimică în care mineralul 
nou format păstrează forma cristalină inițială a 
mineralului înlocuit. Astfel, în natură, se întâlnesc 
scalenoedri având forma calcitului, constituiți însă 
din oxid de fier (hematit), în care oxidul de fier 
a înlocuit calcitul. 

20. Pseudopelletierină  (nceBmonenernepHi ; 
pseudopelletiérine;  Pseudopelletierin; pseudo- 
pelletierine; pszeudo-pelle- H 
tierin]. Chim.: Alcaloidul Wese eah, 
principal care se găsește în - | 
scoarța rădăcinii de rodiu HC N-CH, CO 
(Punica granatum). Prin oxi- lee | 
dare dă acidul metil-grana- © HxC—C———CH, 
tic. Sin. N-metil-granatonină. H 

2. Pseudoperiodic [nceBnonepuonnuecrniă; 
pseudoperiodique; pseudoperiodisch; pseudo- 


‘periodical; pszeudo-periodikus]. Alg.: Calitatea 
unei funcțiuni de a fi egală cu produsul unei 
“funcțiuni periodice printr'o funcţiune neperiodică 
«de aceeaşi variabilă. 

1, Pseudoperipter | aces yonepunrep;pseudo- 
periptăre; Pseudoperipteros; pseudo-periptery; 
pszeudo-peripter]. Arh. V. sub Templu. 

2. Pseudoplancton |nceBnonnantToH; pseu- 
-doplancton; Pseudoplankton; pseudo-plankton ; 
pszeudo-plankton]. Biol.: Totalitatea organisme- 
lor minuscule moarte sau în stare latentă (ouă, 
larve), cum și a deșeurilor lor, cari se găsesc 
în apă. 

s. Pseudopotenfiala, temperatură ~ |nceBno- 
norenynanbHaa TeMmneparTtypa; temperature 
pseudopotentielle; pseudopotentielle Temperatur; 
pseudo-potential temperature; pszeudo-poten- 
ciális hőmérséklet]. V. sub Temperatura aerului. 

4. Pseudoscopic, efect ~ [nceBnocronuuec- 
KHA »pbenr; effet pseudoscopique; pseudosko- 
pischer Etfekt, Pseudoeffakt; pseudoscopic effect; 
pszeudoszkopikus hatás]. Fotgrm.: Sensatia falsă 
de relief, obținută asupra unei stereograme, în 
care clișeele au fost orientate invers; este sensa- 
tia inversă celei date de modelul optic al unei 
'stereograme orientate normal și examinate normal 
cu stereoscopul (sau cu ochelarii colorați, când 
totogramele conjugate au fost colorate in colori 
-complementare). 

5. ~, relief ~ [nceBgocKonHyecKnii pe- 
JIbe; relief pseudoscopique; Pseudoplastik; pseu- 
-doscopic relief; pszeudo-plasztika]. Fotgrm.: Mo- 
delul optic fals, în care gropile și văile apar în 
relief ca movile gi ridicături, iar munții, ca văi, 
“obținut prin permutarea eronată a celor două 
clișee sau prin folosirea greșită a ochelarilor colo- 
ați sau a stereoscopului. 

s. Pseudosfera [nceBnoccepa; pseudosphăre; 
pssudosphărische Fläche; pseudosphere; pszeudo- 
szférikus felulet]. Geom.: Suprafaţă a cărei curbură 
totală este constantă și negativă. Este suprafaţa 
generată prin rotirea tractoarei (tractricei) în jurul 
asimptotei sale. Geometria pe o pseudosferă este 
o geometrie hiperbolică în două dimensiuni, care 
realizează geometria lui Lobacevski. 

7. Psihrometrice, tabele ~ [ncuxpomerpu- 
ueckHe raGnnubl; tables psychrométriques; Psy- 
chrometertafeln; psychrometric tables; pszichro- 
métrikus tâblăszatok]. Meteor.: Tabele cari dau 
direct valoarea umezelii relative din valorile tem- 
peraturilor citite la termometrul uscat si ud al 
psihrometrului. 

s. Psihrometru [1icHxpomerp; psychrométre; 
Psychrometer; wet and dry bulb hygrometer; 
pszichrométer]. V. sub Umezeala aerului, instru- 
mente de măsură. 

s. Psilofite. Paleont.: Clasă din regnul vegetal, 
încrengătura pterofitelor, cuprinzând formele cele 
mai vechi și primitive de plante adaptate vieții 
terestre. Au apărut în Silurian și au continuat și 
în Devonian. 

10. Psilomelan [ncunomenan; psilomélane; 
s ilomelan; psilomelane; pszilomelân]. Mineral.: 
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MnO,. Mineral amorf, gel, care se prezintă în forme 
stalactitice, reniform, compact, oolitic sau în den- 
drite. E negru sau brun, cu gr. sp. 3,9:::4,3. 
Se formează prin alterarea mineralelor mangani- 
fere; se depune în mările epicontinentale, ca 
nomol manganifer. Împreună cu  piroluzitul con- 
stitue minereul principal de mangan. 

u. Psofometru |ncopomerp; psophométre; 
Psophometer; psophometer; pszofométer]. Telc.: 
Aparat de măsură care permite determinarea obiec- 
tiva a tensiunii electromotoare și a tensiunii electrice 
de sgomot a circuitelor, ținând seamă de curba 
de sensibilitate ureche-telefon. Tensiunea de sgo- 
mot dintre cele două fire ale circuitului este 
amplificată într'un amplificator care cuprinde o 
linie artificială filtrantă ponderată, după care se 
redresează și se aplică unui voltmetru sensibil cu 
cadru mobil. Dacă tensiunea de sgomot este 
produsă de curenți de frecvenţe diferite, psofo- 
metrul dă valoarea efectivă totală a tensiunilor 
ponderate, pentru fiecare frecvenţă. Aparatul se 
etalonează la frecvența de 800 per/s. Tensiunea 
de sgomot măsurată astfel este tensiunea psofo- 
metrică. 

12, Pt Chim.: Simbol literal pantru elementul 
Platină. 

1s. Pteridofite. Bot., Paleont.: Încrengătură a 
regnului vegetal, in care sunt cuprinse plantele 
cu rădăcină, cu tulpină și frunze, dar lipsite de flori, 
ele inmulfindu-se prin spori. Cuprinde următoa- 
rele clase: Psilofite, Licopodiale, Echisetale, Fili- 
cale (ferige), Cladoxilate. Sin. Criptogame vas- 
culare. 

14. Pteridosperme. Paleont.: Ordin de plante 
fosile, care cuprinde forme cu frunze asemănă- 
toare ferigelor, de cari se deosebesc prin faptul 
că se înmulțesc prin seminţe. Formele de pterido- 
sperme s'au desvoltat în Permocarbonifer. 

1s. Ptomaine[nromaunbi; ptomaines; Ptomaine; 
ptomaines; ptomainek]. Chim.: Amine cu nucleu 
aromatic, cari se g&sesc printre bazele cari se 
formează în procesele de putrezire a proteinelor, 
la cadavre. Ptomainele sunt toxice și provin din 
aminoacizi, prin decarboxilare, sub influenţa bacte- 
riilor de puirezire. Din grupul ptomainelor fac 
parte: feniletilamina, tiramina, triptomina, hista- 
mina, etc. 

16. Pu Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Plutoniu. 

17. Pucioasă [cepa; soufre; Schwefel; sulphur; 
kén]: Numele popular al sulfului. 

is. Pucioasa, strate de ~ [nmacTbI MECTHOCTH 
Ilyuoaca; couches de P.; P. Schichten; P. strata; 
P. rétegek]. Geol.: Alternant& de pachete de marne 
slab bituminoase, argiloase, vinete, micacee, cu 
bancuri, sau cu strate mai subțiri de gresii micacee, 
întâlnită în zona marginală a Flisului din Carpaţii 
orientali, începând din valea Buzăului, spre Vest. 
Acest orizont de vârstă oligocenă se substitue 
sisturilor menilitice, disodilelor și gresiei de Kliwa, 
cari se desvoltă la Nord de valea Buzăului. 

19. Pud [myq; poud; Pud; pood; pud]. Ms.: 
Unitate de masă, veche, din URSS. Este egală cu 
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16,38048 kg. 1 pud = 40 funţi (a 409,5 g) = 1280 loti 
(a 12,80 g) = 3840 solotnici (a 4,255 g) = 368 640 doli 
(a 44,43 mg). 

1. Puding [o6noMmounbiii kamenb; poudingue; 
Puddingstein; pudding stone; puddingké]. Petr.: 
Varietate de conglomerat format din blocuri si din 
pietris, perfect rotunjite, cu mult ciment, in general 
silicios si foarte compact. 

2. Pudlaj|nypunroBanne; puddlage; Puddeln, 
Puddelverfahren, Riihrfrischen, Flammofenfrischen; 
puddling process; kavarâsi eljárás]. Metl.: Procedeu 
de elaborare a oţelului sub formă de lupe, prin 
afinarea în stare pastoasă a fontei, cu ajutorul 
oxigenului din gazele de ardere, din sgura formată 
și din sgura sau din oxizii de fier adăugiţi într'un 
cuptor de pudlat. Fazele pudlajului sunt: încăr- 
carea și preincălzirea materialului, topirea, afinarea 
și aglomerarea, formarea lupelor, şi prelucrarea lor. 

Pentru obținerea oțelului moale, fibros, șarja 
(de obiceiu 250 kg amestec de fontă brută albă, 
manganoasă, și de alte fonte brute cu conţinut mic 
în fosfor, și 50 kg oxid de fier sub formă de 
arsură sau de scorii) e introdusă, pentru preîncălzire, 
pe antevatra cuptorului de pudlat, cald, si apoi 
e topită încet pe vatră. Pudlorul agită masa topită 
cu o rangă (vătraiu), o amestecă cu sgura care 
se formează și cu sgura adăugită. Prin aceasta, 
masa metalică topită ajunge în contact cu sgura și 
cu gazele de ardere, și se produce oxidarea impuri- 
tatilor (la început a manganului, a siliciului, etc., 
şi apoi a carbonului), iar oxidul de carbon format 
provoacă fierberea băii. Prin decarburare, tempe- 
ratura de topire a produsului devine mai înaltă 
decât temperatura de lucru din cuptor, și masa 
de oţel formată devine pastoasă si cade pe fundul 
vetrei. De pe fund sunt desprinse bucăţi, cari sunt 
împinse spre pragul focarului (unde există un maxim 
de temperatură), și sunt expuse acțiunii oxidante 
a gazelor de ardere. Din această masă, pudlorul 
formează lupele de oţel buretos, cari sunt expuse 
gazelor de ardere, pentru ca o parte din sgură 
să se scurgă din ele, $i sunt apoi scoase din cuptor, 
prelucrate în blocuri, la presă sau la ciocan, pentru 
eliminarea sgurii și pentru ca particulele de oțel 
să se sudeze, Blocurile sunt laminate în „bare 
brute” de oţel de pudlaj, cari constitue materia 
primă pentru oţelul sudat (v.). Consumul de combus- 
tibil este de 800... 1000 kg antracit pentru 1000 kg 
oțel, iar pierderea în foc, de 6+++8%. 

Pentru obținerea oțelului cu structură granulară 
şi cu conținut mare în carbon, se folosește fontă 
mai bogată în mangan și în siliciu, iar procesul 
de pudlaj este accelerat prin ridicarea temperaturii 
gazelor de ardere şi prin suprimarea fazei de ex- 
punere a masei pastoase la acţiunea gazelor fier- 
binţi, în apropierea pragului focarului; e scurtată 
şi faza de formare a lupelor, cari sunt scoase 
repede din cuptor, pe măsură ce sunt formate. 
Prelucrarea oțelului bogat în carbon impune sarje 
mai mici și dă un consum de 1200- -2000 kg antracit 
pentru 1000 kg produse, și o pierdere în foc de 18%. 

Sgura de pudlaj, bogată in fosfor, e folosită 
ca materie primă, în convertisorul Thomas. 


Pentru mărirea vitesei de elaborare se folosesc, 
pentru oțel fibros, cuptoare de pudlat mai mari, 
la cari masa pastoasă poate fi prelucrată de doi 
pudlori (din cele două laturi ale cuptorului), cup- 
toare cu două vetre, folosite alternativ ca vatră 
de preincălzire si ca vatră de pudlaj, sau cuptoare 
la cari agitarea băii este parțial mecanizată. Folo- 
sirea combustibilului gazos mărește, de asemenea, 
vitesa de lucru, : 

Pudlajul este un procedeu de elaborare folo- 
sit rareori. 

3. Pudlaj, oțel de ~. V. Oțel de pudlaj. 

4. Pudlare [ny/urnHroBanue; puddlage; Pud- 
deln; puddling; kavarás]. Metl.: 1. Operaţiunea: 
de amestecare a masei metalice topite de pe vatra 
cuptorului de pudlat, cu sgura formată sau adău- 
gită pentru afinarea ei. Prin operaţiunea de pudlare, 
care se efectuează de pudlor cu ajutorul unei bare 
de oțel (vătraiu, rangă), se oxidează impuritatile, 
respectiv se decarburează materialul, astfel încât 
temperatura de topire a acestuia crește, depăşind 
temperatura cuptorului; deci temperatura de topire: 
a materialului nu poate fi atinsă, si se obține o 
masă de oțel pastoasă. — 2. Sin. Pudlaj (v.). 

5. Pudlat, cuptor de ~. V. Cuptor de pudlat.. 

oè. Pudlor [my /IHHTOBIHK ; puddleur; Puddler; 
puddler; kavaró]. Metl.: Ofelar care lucrează la 
compunerea sarjei și la elaborarea oțelului sub 
formă de lupe, în cuptorul de pudlat. În fazele 
cari urmează topirii, pudlorul agită continuu masa 
topită de pe vatră, cu ajutorul unui vătraiu de 
oțel, adună materialul spre pragul focarului, și apoi; 
îl aglomerează în lupe. V. şi sub Pudlaj. 

7, Pudră [nyjpa; poudre; Puder; powder; 
puder]. Tehn.: 1. Pulbere solidă fină, obținută prin. 
marunfirea unor corpuri solide (prin măcinare, 
frecare în mojar sau pe pânzele unor site, etc.), 
folosită în cosmetică sau în medicină pentru acope- 
rirea, protejarea sau tratarea pielei sau a părului 
(de ex. pudra de orez, pudra de talc, etc.). — 
2. Nume folosit pentru unele materiale solide sub. 
formă de particule de orice formă și cu dimensiuni 
mici (de obiceiu, mai mici decât 1 mm), de: 
exemplu: cărbune pudră (v.), zahăr pudră, etc. — 

Exemple de pudre folosite în tehnică: 

s ~ de asfalt. V. Asfalt, pudră de ~. 

9. ~ de piele. V. Piele, pudră de ~. 

1m. ~ pentru forme. V. Praf pentru forme. 

1. ~, cărbune ~ [yronbnaa nyapa; charbom 
poudre; Feinstaubkohle; powder coal; puderszén, 
finom porszén]. Ind. cb.: Cărbune în granule cu 
dimensiuni mai mici decât 1 mm, obținut prin 
ciuruire, fie din praful de cărbune provenit din. 
sortare, fie din cărbunele pulverizat. 

12, Pudrare [ny {pHpoBaHHe; poudrage;Pudern; 
powdering; puderezés]. Tehn.: Aplicarea pe o su- 
prafață a unui strat de praf natural sau industrial, 
pentru a forma, fie un strat protector, fie un strat 
cu anumite proprietăți tehnologice, etc. Se efec- 
tuează manual, de exemplu prăfuirea formelor 
de turnătorie (v. sub Praf pentru forme), cu apa- 
rate sau cu mașini (v. sub Prăfuit, mașină de ~). 
Sin. Pr&fuire. 


1, Puiernifa. Pisc.: Basin folosit în crescătoriile 
“salmonicole pentru desvoltarea puietului de păstrăv, 
după scoaterea acestuia din incubatoare. Puier- 
mitele se construesc din pământ, din zidărie sau 
din lemn. Cele construite din lemn au dimensiuni 
mici, variind in jurul a 0,40 X2,00X0,30 m si sunt 
mobile. Cele construite din pământ sau din zidărie 
-au forma unor șanțuri cu dimensiuni variind în jurul 
a 15X3X1 m, sau forma de basine cu dimen- 
siunile variind în jurul a 30X15X0,50 m. 

Fiecare puiernifa, construită din pământ sau din 
zidărie, are guri de alimentare și de evacuare, pentru 
alimentarea cu apă și pentru primenirea ei con- 
tinuă, Sin. Troaca. 

2. Puitoare, mașină  [pacunanounaa Mah- 
Ha; machine étaleuse; Anlegemaschine; spreading 
machine; szalagképz6 gép]. Ind. text.: Maşină folo- 
sită în preparafia filaturii inului, a cânepei şi a 
iutei, pentru a trece fibrele din starea de fuior 
în forma de panglică. 

‘Maşina (v. fig.) cuprinde următoarele parti 
principale: o pânză fără fine, de alimentare (1), care 
circulă cu vitesă mică, şi pe care se așază uniform, 
cu mâna, mănunchiurile de fuior, suprapuse la 


Mașină puitoare. 


<apete ca nişte solzi; o pereche de cilindri de 
alimentare (2), la care cilindrul superior presează 
prin pârghii cu greutăți (100 kg); un sistem de 
laminare gill-box (3), format dintr'o pânză fără fine, 
acționată cu ajutorul a două suruburi fără fine, pe 
care se înşiră transversal lineale cu fepuse spe- 
ciale cari conduc fibrele spre cilindrii de întindere 
si le pieptenă; o pereche decilindri de întindere (4), 
cari se rotesc cu o vitesă de aproape douăzeci 
de ori mai mare decât vitesa cilindrilor de alimen- 
tare, și la care cilindrul superior (de lemn) pre- 
sează cu o greutate de 400 kg asupra cilindrului 
inferior; o placă de conducere (5), pe care se de- 
pun smocurile paralelizate mai înainte de gill-box; o 
pereche de cilindri debitori (6), cari liberează 
materialul sub formă de panglică; o cană (7), care 
colectează panglica; un clopot de control, în legă- 
tură cu cilindrii debitori, care anunță când s'a 
completat în cană o anumită lungime, numită 
lungimea de clopoțel. 

3. Puitor [Haknanuuk; margeur; Anleger, Ein- 
leger; feeder, layer-on, stoker, stoker-in; helyező]. 
Arte gr.: Muncitor care alimentează presa de impri- 
mare cu coale de hârtie, împingând cu mâna 
coală cu coală. 


4. Puitor de mine [MHHOHOCEeL; mouilleur de 
mines; Minenleger; mine layer; aknahelyezé]. 
V. sub Nava mică de luptă. Sin. Nava port-mine. 
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s. Puiu [MameHbKaa monta; youyou; Ru- 
derboot eines Schiffs; dinghy; hajé-csonak]. V. sub 
Îmbarcaţie de servitute. 

o. Pulberărie [nopoxoBoii 3aBom; poudrerie; 
Pulverfabrik; powder factory; l&porgyâr]: Fabrică 
pentru fabricat pulberi explozive. 

7. Pulbere [nbiJIb, MOPOWIOK; poussier, pous- 
siére; Pulver, Staub; dust; por]. Tehn.: 1. Praf. — 
2. Praf industrial obtinutintentionat, prin una sau 
prin mai multe operațiuni de m&runtire mecanică 
sau prin operaţiuni nemecanice: fizicochimice sau 
chimice. 

Exemplu: 

s. ~ abrazivă [a6pa9HBHbIÄ MOPOLIOK; pou- 
dre abrasive; Schleifpulver; grinding powder; 
köszörülő por]. Tehn.: Granule de material abraziv 
de dimensiuni foarte mici (de obiceiu între 3,5 
si 20 p), obținute prin měrunțirea abrazivilor 
naturali sau sintetiic, cu ajutorul cărora se exe- 
cută operațiuni de așchiere fină (de ex. rectificare, 
șlefuire, lustruire, etc.) asupra pieselor de dife- 
rite materiale (de ex. metale, sticlă, etc.). 

Pulberile abrazive sunt folosite, fie sub formă 
de granule libere, fie sub formă de pastă (în 
amestec cu apă, cu uleiu, etc.), fie aplicate pe un 
suport (hârtie, pânză sau hârtie pânzată) cu aju- 
torul unui liant (cleiu, rășini, etc.). 

Pulberile abrazive se caracterizează prin duri- 
tate și prin granulozitate (adică prin conținutul 
de granule de diferite mărimi, exprimat în pro- 
cente din greutate). 

După natura abrazivului, se deosebesc pulberi 
abrazive naturale (de ex. emeri, corindon, granat, 
cuarț, flint, tripoli, gresie, piatră ponce, diamant) 
și pulberi abrazive artificiale (de ex. corindon 
sintetic, sticlă, carbură de siliciu, carbură de bor). 

9. Pulbere [nopox; poudre; Sprengpulver; 
powder; lőpor]. 3. Expl.: Substanţă cu caracter ex- 
ploziv, capabilă să desvolte, prin ardere, o can- 
titate mare de gaze, la presiune înaltă. 

După vitesa de ardere relativ mică (deflagrare), 
pulberile intră în categoria explozivilor progre- 
sivi, lenți sau deflagranti. Pe această proprietate 
se bazează intrebuintarea lor în gurile de foc, in 
încărcături de aruncare. 

Pulberile se aprind şi deflagrează sub influenţa 
unei flacări, sau prin percusiune. 

Pulberea fără fum se prepară din nitroceluloză 
cu 12,5:::13,4% azot (fulmicoton), prin gelati- 
nizare cu un amestec de eter și alcool etilic, sau 
cu o cetonă. Se fabrică și pulberi cu 30% nitro- 
glicerină (v. Cordită) sau cu 30+++50% nitrogli- 
cerină (v. Balistită). În timpul fabricației se adaugă 
pulberilor 1% difenilamină. Această substanță are 
rolul de stabilizator, adică rolul de a fixa vaporii ni- 
trosi rezultați din descompunerea lentă, în timp, 
a pulberilor. Se adaugă și 1:::2% centralită, ca 
gelatinizator și, în special, ca progresivator (v. S.), 
pentru micșorarea brizanţei pulberilor. 

Pulberea neagră e compusă din 75% azotat 
de potasiu, 12% sulf, iar restul, cărbune; este 
mult mai brizantă decât pulberea fără fum. În 
condițiuni normale de păstrare, pulberea neagră 
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e foarte stabilă. Servește ca pulbere de vână- 
toare, ca amorsor în proiectile, la fabricarea ex- 
plozivilor minieri, a fitilurilor, etc. 

1. Pulbere cenușie de mină [maxrupră ceppiii 
IIOpOX; poudre grise; Sprengsalpeter; mining ex- 
plosive saltpetre; robbantó salétrom]: Pulbere al- 
cătuită dintr'un amestec de 70.::75% azotat de 
sodiu cu până la 20% azotat de potasiu, 10:::16% 
cărbune de. lemn și 9:::15% sulf. Se livrează 
în formă de granule de coloare cenușie, având 
mărimea de 1,03:::2,96 mm. E un exploziv lent, 
care are o forță explozivă mai mică, și este 
mai higroscopic decât pulberea neagră, din cauza 
azotatului de sodiu. Fiind mai ieftină, e totuși 
întrebuințată adesea în locul pulberii negre. 

2, ~ fără fum [6E3AbIMHbIÄ nopox; poudre 
sans fumée; rauchloses Pulver; smokeless pow- 
der; fiistnelkili lőpor]. V. sub Pulbere. 

3. ~ neagră [yepHbIii nopox; poudre noire; 
Schwarzpulver; black powder; fekete lőpor]. V. 
sub Pulbere. 

4. ~ neagră de mină [maxrubiii yepHpiii 
MlOpoOx; poudre noire; Schwarzpulver, Spreng- 
pulver; black powder; fekete bânya-l&por]. Mine: 
Pulbere care are caracterul de exploziv deflagrant 
sau lent, alcătuită dintr'un amestec de azotat de 
potasiu, sulf și cărbune, în proporțiile indicate în 
tabloul de mai jos: 


Compoziția 
Denumirea 


pulberii 


Cărbune de 
lemn 0/o 


Sulf 
O/o 


Azotat de 
potasiu 0/o 


Pulbere nr, 1 
Pulbere nr. 2 
Pulbere nr. 3 


Se prezintă în formă de granule negre, de 
1,03:::4,70 mm. Are următoarele caracteristice: 
gr. sp. aparentă (cu golurile dintre granule): 
0,95:::1,00 (in granule); 1,1+++1,3 (în pulbere 
comprimată), față de gr. sp. absolută (fără go- 
luri între granule): 1,45:::1,60 (în granule); 1,7+++1,9 
(în pulbere comprimată); temperatura de aprinde- 
re: 305... 315*C; temperatura gazelor de explozie, 
2000-++2500°C; presiunea specifică de explozie, 
2540 atl /kg; vitesa de explozie, până la 400 m/s; 
căldura de explozie, 713 kcal/kg; volumul ga- 
zelor (la temperatura de 0* și la presiunea de 
760 mm Hg), 280:::300 l/kg. 

Se întrebuințează în exploatările de roce de 
construcție, deoarece nu sfărâmă materialul. Este 
interzisă folosirea ei în minele grizutoase sau în 
cele cu praf fin de cărbune. 

s. Pulbere, cărbune ~. V. Cărbune pulve- 
rizat. 

o. Pulberi atmosferice. V. sub Plancton at- 
mosferic. 

7. ~, ploaie de ~. V. sub Plancton atmosferic. 

s. Pulberilor, metalurgia ~.V. Metaloceramică. 

9. Pulegonă [nyneron; pulegone; Pulegon; 
pulegone; pulegon]. Chim.: CıoH10. Cetonă din 


clasa terpenilor, conținută în uleiurile eterice ale 
unor labiate (Mentha pulegium). E un lichid cu 
miros de mentol. 

10. Pulie [masosaa maii6a; poulie à gorge; 
Nutenscheibe; grooved pulley; hornyos tarcsa]. 
Ms. rid.: Roat& de transmisiune fără spite, care are 
un șanț (de obiceiu cu profil în semicerc, sau în 
trapez) la periferie. Exemple: scripetele dintr'o 
muflă; roata cu șanț, fixată pe axul arborelui cotit, 
care transmite mişcarea la ventilator, la pompa de 
apă și la dinamul automobilului, prin intermediul 
curelei de ventilator. 

11, Pulmonate. Zool., Paleont.: Ordin al clasei 
gasteropodelor, cuprinzând forme hermafrodite, 
cunoscute în general sub numele de melci de 
uscat și de apă dulce, cari respiră printr'o cameră 
pulmonară, așezată înaintea inimii. 

12. Pulsafie [nynbcupoBanue; pulsation; Kreis- 
frequenz; pulsation; pulzdcid, lüktetés]: Produsul 
frecvenței unei mărimi care e funcțiune periodică 
de timp, prin numărul 2x. E egală cu numărul 
de perioade efectuate in 2x unităţi de timp. 

+3. Pulsatorie, mărime ~ [nyubcupyromaa 
BenH4HHa; grandeur pulsatoire, grandeur onduléei 
pulsierende Gröke; undulating quantity; pulză- 
ci6s mennyiség]. Mat. V. sub Mărime variabilă. 

14, Pulsometru [my mbcomeTp; pulsométre; 
Pulsometer; pulsometer; pulzométer]. Ind. petr.: 
Aparat pentru separarea gazolinei naturale din 
gazele de sondă bogate. Aparatul este format 
dintr'un vas în interiorul căruia se găsește o cupă 
care poate oscila în jurul unei pârghii. Gazolina 
care intră în vas umple cupa care, oscilând în 
jurul pârghiei, deschide supapa de ieșire, iar pre- 
siunea de regim împinge gazolina afară. Cupa, 
golindu-se, revine în poziția iniţială și închide su- 
papa. Pulsometrul funcționează automat. 

15. Pulsometru [my nbcomerTp; pulsométre; 
Pulsometer; pulsometer; pulzométer]. Mș.: Pompă 
cu două fluide, în care fluidul motor este aburul, 
deplasarea lichidului (a apei) efectuându-se prin. 
presiunea pe care aburul o exercită asupra apei. 
Pulsometrul (v. fig.) este format din două camere: 
de apă (numite uneori și cilindri), în cari aburul 
sub presiune intră alternativ, introdus printr'un. 
robinet și distribuit printr'un organ de distribuţie, 
care poate fi o limbă, o bilă sau o clapetă. 
Presiunea aburului împinge apa din camera de- 
apă, prin supapa de refulare, în conducta de refu-- 
lare; din cauza contactului cu apa, aburul se ră- 
ceste în camera de apă, se condensează și, scă- 
zând presiunea, se închide supapa de refulare și 
se deschide supapa de aspirație. În același timp, 
organul de distribuţie introduce abur în cealaltă. 
cameră, și operaţiunea se repetă asemănător. 

Înălțimea de aspirație este cuprinsă între 2 şi 4m; 
uneori, ea ajunge până la 8 m. Înălțimea de re- 
fulare ajunge aproximativ până la 50 m; pentru 
înălțimi mai mari, se cuplează în serie mai multe 
pulsometre. Presiunea aburului trebue să fie, la. 
înălțimi de ridicare mici, cu 1,5 kg/cm? mai înaltă 
decât presiunea corespunzătoare înălțimii de ridi- 
care, iar la înălțimi de ridicare mari, cu 2:::4 kg/cm?. 


Aspiraţia este posibilă până la o temperatură de 
50° a apei. Consumul de abur este foarte mare; 
unui kilogram de abur consumat îi corespunde 


Pulsometru. 
1) intrarea aburului; 2) limbă oscilant3; 3) și 3') camere de 
refulare si de aspirație, alternate; 4) camera supapelor de refu- 
lare; 5) cameră comună de aspirație; 6) supapă de fund; 
7) canale de refulare fine): 8) orlficlu de injecție pentru 
abur; 9) supape de refulare (două); 10) supape de aspirație 
(două); 11) cameră de aer; 12) legătură cu conducta de 
presiune; A-A) linie de condensatie. 


un lucru mecanic de 3000-+-4000 kgm de apă 
ridicată, adică un consum de 50:::90 kg/CPh 
de abur. — Pulsometrul se folosește în instalații 
lå cari costul instalaţiei și simplicitatea exploatarii 
primează asupra consumului de abur (de ex. la 
unele staţii de alimentrare cu apă a locomotive- 
lor pe linii secundare, cu circulaţie mică de trenuri). 

1. Pulsometru cu gaze[ra30B0# NyJIECOMETp; 
pulsoméire à gaz; Gasdruckpumpe, Gaspulsometer; 
gas pulsometer; găzpulzomster]: Pulsometru cu 
funcționare identică cu a pulsometrului cu abur, 
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3. Pulsoreactor [nyubcopeakrop; pulsoreac- 
teur; Pulsoreaktor; pulsoreactor; pulzoreaktor]. 
Av., Ms. term. V. sub Reactor. 

4, Pulverină [nybBepun; pulvérine; Pulverin; 
pulverin; pulverin]. Expl.: Pulbere neagră cu gra- 
nule foarte fine, folosită pentru fabricarea fitiluri- 
lor Bickford. 

s. Pulverizabil [pacnpinatommiica; pulvéri- 
sable; pulverisierbar; pulverisable; porlaszthat6]. 
Gen.: Calitatea unui material de a putea fi trans- 
format în pulbere. 

o. Pulverizare [pasnbienue; pulvérisation; 
Pulverisieren; pulverization; porlasztâs]. Tehn.: 
1. Operaţiunea de transformare în pulbere a unui 
material solid. Pulverizarea se efectuează manual sau 
mecanizat. Pulverizarea manuală se poate efectua 
prin frecare cu pistilul intr'un moizr; prin frecare 
cu o moletă de piatră (piesă tronconică cu baza 
plată) pe o placă de piatră dură (de ex. de porfir), 
în care caz este numită și porfirizare; prin frecare 
pe pânzele unor site; prin frecare în piulife; etc. 
Pulverizarea mecanică se poate efectua, cu ajuto- 
rul morilor (v.), prin măcinare uscată sau prin mă- 
cinare umedă, urmată de uscare; pentru pulberi 
foarte fine, cum sunt pulberile metalice folosite 
în metaloceramică, se folosește, de exemplu, moara 
cu vârtejuri, iar pentru pulberile mai puţin fine, 
cum este cărbunele pulverizat, se folosesc, de 
exemplu, meri cu tobă, cu bile, cu ciocane, etc. 
Sin. (parțial) Măcinare. 

Exemplu: 

7. œ~, instalaţie de ~ [ycrpolicTBo Ala npe- 
BpallleHHA YrNA B NOponlok; installation de 
pulvérisation; Pulverisieranlage; pulverization plant; 


Schema circulaţiei cărbunelui irtr'o Instalaţie de pulverizat cărbunele, 
1) venirea cărbunelui; 2) depozit de cărbune; 3) pod de încărcare; 4) macaraua instalaţiei de pulverizare; 5) instalaţie 
de mărunțire preliminară; 6) rezervă (buncăre) de cărbune; 7) descărcarea buncărelor; 8) separație magnetică; 9) uscător 
rotativ; 10) conductă de cărbune la uscător; 10') conductă de occlire a uscătorului; 11) şurub-melc distribuitor de căr- 
bune uscat; 12) buncărul moril de cărbune; 13) moară de cérbune; 14) ventilator; 15) ciclon (separator centrifug); 
16) șurub-melc transportor pentru cărbune pulverizat; 17) bunc?r de cărbune pulverizat în camera pompelor de cărbune 
pulverizat; 18) filtru de praf; 19) colectorul instalaţiei de desprafuire; 20) ventilator; 21) coșul instalaţiei ce uscare; 
22) desprăful'or electrostatic. 


ridicarea apei fiind provocată de presiunea unor 

gaze de ardere, iar aspirația fiind realizată în faza 

de expansiune a gazelor. Se folosește în insta- 

latiile în cari stau la dispoziție gaze suficiente. 
2. Pulsomotor. V. Motor cu piston. 


porlasztâsi berendezés]. Ind. cb.: Instalaţie folosită 
pentru prepararea cărbunelui pulverizat, care poate 
deservi unul sau mai multe cazane sau cuptoare; 
uneori, poate fi legată organic cu focarul unuia 


din acestea. În general, prin preparare se înțelege 
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“fărâmarea bulgărilor (mărunţire preliminară), usca- 
rea şi măcinarea, cari se efectuează în instalaţia 
de pulverizare, împreună cu distribuirea cărbu- 
nelui pulverizat (v. fig.). — Fărâmarea bulgărilor, 
pentru a obține o granulaţie de 5:::15 mm, se 
efectuează în concasoare cu ciocane, sau în con- 
‘casoare cu cilindri. — Uscarea se efectuează, de 
obiceiu, în uscătoare cu tobă (cu gaze de ardere, 
cu aer), in uscătoare verticale (cu gaze de ar- 
dere), etc. — Măcinarea se realizează în mori, 
și anume: la instalații individuale fără siloz se 
folosesc, mai ales, mori cu ciocane; la instalații 
centralizate (pentru mai multe focare), sai la in- 
stalatii individuale cu siloz se folosesc mori cu 
cilindri, mori cu bile, mori cu ciocane, mori cu 
țevi rotative, etc. — Distribuirea la distanțe până 
la 60 m şi cu pante de maximum 15° se obține 
prin transportoare-melc (acţionate la capătul de 
ieșire al materialului), prin transportoare cu cupe 
capsulate (la transportul pe verticală), etc.; la 
distanțe de maximum 2000 m se folosește distri- 
buţia pneumatică, pulberea fiind amestecată cu o 
«cantitate mică de aer (20 m3/t). 

Instalaţia de pulverizare se montează în clădiri 
special amenajate, în afară de cazul când se folo- 
seste pentru uscare căldura gazelor de evacuare 
sau când moara este așezată în imediata apro- 
piere a focarelor; întra uscător și camera morii 
se intercalează un perete de protectiune. La insta- 
latii mari de pulverizare se instalează cel putin 
două uscătoare şi două mori. Clădirea se con- 
sstrueste, de obiceiu, cu schelet metalic cu pereții 
interiori netezi. Încăperile pentru dapozitarea căr- 
bunilor (silozuri) uscați si cele pentru depozitarea 
prafului trebue să aibă un volum care să poată 
cuprinde de cinci ori cantitatea de cărbune pulve- 
mizat produsă într'o oră. Organele de distribuție 
si de transport sunt echipate cu separatoare de 
praf si, uneori, cu filtre, pentru a se realiza des- 
prăfuirea lor. 

1. Pulverizare [pacnbimenue; pulvérisation ; 
Pulverisieren, Zerstaubung; pulverization, atomiza- 
tion; porlasztăs]. Tehn.: 2. Operaţiunea de trans- 
formare a unui corp lichid în picături de dimen- 
siuni destul de mici pentru a forma o fază dispersă 
într'un amestec lichid-gaz. 

Pulverizarea, care se efectuează cu consum de 
energie, e folosită în diferite scopuri industriale, 
ca, de exemplu: la arderea în motoare sau la arde- 
rea în focare, a combustibililor lichizi cu tensiunea 
de vapori joasă, pentru formarea aerosolilor; la 
vopsirea prin stropire (v.); la metalizarea prin 
pulverizare (v.); etc. 

Exemplu: 

2. Pulverizare la injecție [pacnbinenne npu 
HH?KEKTHPOBAaHHH; pulvérisation par jet; Strahl- 
zerstăubung; jet spraying, jet atomizing; befecs- 
kendezési porlasztâs)]. Tehn.: Pulverizarea unui com- 
bustibil lichid cu tensiune de vapori joasă (puţin 
sau greu volatil), cu formare de aerosoli, prin 
injectarea acestui combustibil în camera de com- 
bustie, sau într'un compartiment al camerei de 
combustie a unui motor cu ardere internă (motor 


cu autoaprindere, motor cu electroaprindere și 
injecție). Injectia se efectuează cu presiune, prin- 
tr'un ajutaj cu unul sau cu mai multe orificii; prin 
ea se obține pulverizarea și diseminarea com- 
bustibilului în masa de aer din camera de com- 
bustie a motorului. 

Fineţa pulverizării e determinată de diametrul 
mediu al particulelor de combustibil și de repar- 
titia abaterilor in 
jurul acestei va- 
lori; aceasta de- 
pinde de sistemul 
de injecție, de 
forma construc- 
tiv’ a camerei de 
combustie și de 
turbulenta agrului. 
Proporția, în pro- 
cente, de parti- 
cule cu diametrul 
mediu d,, din masa de combustibil pulverizat, la 
diferite presiuni de injecție, reprezintă caracteristic- 
pulverizării (v. fig.). Când presiunea e mai joasă, 
structura vinei e mai neomogenă. Pulverizarea se 
îmbunătățește prin următoarele mijloace: sporirea 
vitesei de injectare (mărirea coeficientului de scur- 
gere sau mărirea presiunii de injecție), sporirea den» 
sităţii mediului gazos, sporirea numărului Reynolds 
R =vod/y (unde vp e vitesa medie a combustibilu- 
lui, d e diametrul orificiului si v e viscozitatea 
cinematică), micșorarea viscozitatii combustibilu- 
lui și micșorarea diametrului orificiului. 

Energia necesară pentru pulverizarea unui gram 
de combustibil este 

E=10° 4% A piy. 
unde Ap e diferența dintre valoarea medie a pre- 
siunii de injecție și presiunea din cilindru, în 
kg/cm?; + e greutatea specifică a combustibilului, 
în kg/cm*; q e coeficientul de scurgere prin ori- 
ficiul ajutajului. 

Vitesa de insuflare (în m/s) este dată de relația 

v=V 2g-10%4 pr, 
g fiind accelerația gravitaţiei. Diametrul mediu (d,,) 
al particulelor de combustibil e dat, aproximativ, 


de relația 
d > 2*31,1/(%a Ap) [mm], 


Caracteristice de pulverizare, în func- 
tiune de presiunea de injecție, pentru 
un orificiu cu diametrul dy=0,508 mm. 
1) 400 kg/cm*; 2) 292 kg/cm?; 3) 160 
kg/cm*; 4) 62,5 kg/cm’; 5) 31,6 kg/cm?, 


unde 
Ya =P; [29,3 (273° +)! 


e greutatea specifică a aerului, p, fiind presiunsa 
din cilindru şi t° temperatura în grade centezimale. 
V. si sub Injectie de combustibil, 

s. Pulverizare, injector cu ~ [pacrIbIJIHTEJIE- 
HbIÄ HHKeEKTOP; brûleur à pulvérisation; Olzer- 
stäuber; pressure pulverizer; olajporlaszt6]. Tehn. 
V. sub Injector cu pulverizare cu aer; v. și sub 
Injector cu pulverizare prin presiune. 

4. ~, metalizare prin ~. V. Metalizare prin 
pulverizare. 

s. Pulverizat [pacnbinănnplă; pulvérisé; ge- 
pulvert; powdered, pulverized; porlasztoit]. Tehn.: 


1, Calitatea unui material solid de a fi fost trans- 
format în pulbere, prin mărunţire. — 2, Cali- 
tatea unui material lichid de a fi fost iransformat 
într'o fază lichidă dispersă, prin pulverizare. 

1. Pulverizat, cărbune ~. V. Cărkune pulveri- 
zat; v, și sub Focar pentru cărbune pulverizat și 
sub Pulverizare, instalație de ~; v. și Injector 
de cărbune pulverizat. 

2, Pulverizator, cap de ~. V. Jiclor de injector. 

s. Pulverulent (n»ineoGpazyiomniica; pulvé- 
rulent; pulverférmig; pulverulent; porformâju]. Gen.: 
Calitatea unui material de a fi m&runfit sub formă 
de pulbere. 

4. Punct [rouka; point; Punkt; point; pont]. 
1. Gsom.: Concept primitiv al Geometriei. (V. sub 
Axiomele Geometriei euclidiene). — Figura geo- 
metrică reprezentată de un punct nu poate fi des- 
compusă în părți; ea are toate dimensiunile nule. 

s ~ analatic. V. Analatic, punct ~. 

s. ~ autumnal [ocennaa roua; poit autom- 
nal, point équinoxial; Herbstpunkt; automnal point; 
összipont]. Astr.: Punctul de intersecțiune (2) al 
eclipticei cu ecuatorul, corespunzător echinoxului 
de toamnă. 

7, ~ ciclic [Hut nnanaa TOUKA;pointcyclique; 
Kreispunkt; cyclic point; kérpont]. Mat.: Fiecare 
dintre cele două puncte J și J, dintr'un plan, 
situate pe dreapta sa dela infinit, prin cari trec 
toata cercurile din plan. Într'un sistem de coor- 
donate cartesiene ortogonale si omogene, coordo- 
natele lor sunt date de sistemul de ecuații: 

X24-51=0,. z=0; 
deci J (1, i 0), J (1, —i, 0). 

8, ~ critic [KpHTHYeCKaA TOYUKA; point cri- 
tique; kritischer Punkt; critical point; kritikus pont]. 
Mat. V. Critic, punct ~, 

9, ~ cuspidal. V. Cuspida. 

19, ~ de contact [kKoHTakTHaA TOUKA; point 
de contact; Kontaktpunkt; contact point; érintő- 
pont]. C. f.: Punct situat la 10 mm sub cercul 
de rulare al bandajului unei roți de vehicule de 
cale ferată, și în care buza bandajului ajunge în con- 
tact, când se lipește de ea, cu coroana șinei pe 
care rulează roata. Punctul de contact prezință 
importanță, fiindcă în acest loc se măsoară gro- 
simea buzei bandajului, pentru verilicarea stabili- 
tatii rulării. 

u. ~ de desprindere [roua OTHENJIEHHA; 
point de décollement; Auflésungspunkt; point of 
shedding; feloldási pont]. Hidr.: Punct pe su- 
suprafața unui corp așezat într'un fluid în mișcare, 
în care curentul se desprinde de corp, generând o 
suprafață de discontinuitate. 

1, ~ de distanţă [roua paccTroanna; point 
de distance; Distanzpunkt; distance point; távol- 
sági pont]. Geom. persp.: Fiecare dintre cele două 
puncte, pe linia orizontului, simetrice față de 
punctul principal şi la o distanță egală cu di- 
stanta ochiului de tablou. Ele sunt punctele de inter- 
secțiune a cercului de distanță cu linia orizontu- 
lui, și punctele de fugă ale celor două familii de 
drepte orizontale, inclinate la 45° faţă de tablou. 


1009 


13. ~ de divergență [roua pacxomAeHnA; 
point de divergence; Divergenzpunkt, Spur der 
Verbindungsgerade; divergence point; divergen- 
ciapont]. Geom, d.: Fiecare dintre cele două 
urme, pe planele de proiecţie, ale liniei vârfurilor, 
la intersectiunea a două conuri (respectiv pira- 
mide); sau a unui cilindru cu un con (respectiv 
a unei prisme cu o piramidă), caz în care se 
presupune că vârful unui con este aruncat la 
infinit în direcția axei sale, pentru a da cilindrul 
cu generatoarele paralele cu acea axă. Prin punc- 
tele de divergență trec urmele respective ale pla- 
nelor auxiliare. 

14. ~ de frângere [TroukKa nepenomnenna; 
point de pliure; Brechungspunkt; point of inter- 
secting shadows; törési pont]. Geom. d.: Fiecare 
dintre punctale de intersecfiune ale umbrelor 
purtate de un obiect pe două surrafațe cari se 
intersectează, situate pe curba de intersectiune a 
acestor suprafeţe. De exemplu, umbra purtată de 
obiect pe cele două plane de proiecţie din geo- 
metria descriptivă se compune din porțiunile 
vizibile ale umbrelor lui purtate pe cele două 
plane si cari se interseciează în unul sau in mai 
multe puncte de frângere pe linia de pământ. 

15. ~ de fugă [roua cxoga B nepcnekTuBe; 
point de fuita; Fluchtpunkt; vanishing point; irány- 
pont]. Geom. persp.: Perspectiva punctului dela 
infinit al unei drepta. Se obține ca intersectiune cu 
tabloul perspectiv, a razei vizuale paralele cu dreapta, 
şi este deci același pentru toate dreptele paralele. 
Perspectiva unei familii de drepte paralele este 
deci, pe tabloul plan, o familie de drepte concu- 
rente în punctul de fugă corespunzător direcţiei 
acelor drepta. 

16. ~ de înapoiere. Geom.: Sin. Cuspidă (v.). 

17. ~ de incidenţă. V. Incidenţă, punct de ~. 

1s. ~ de indiferență [rouka Gespasnnuna; 
point d'indifférence; Indifferenzpunkt; point of indif- 
ference; kézémbésségi pont]. Nav.: Punct situat 
în planul longitudinal al unei nave, si în care se 
poate adăugi o greutale, asifel încât imersiunea 
navei, înir'un punct dat, să nu fie modificată. 

Determinarea acestui punct esta importantă 
pentru păstrarea imersiunii constanta a elicei. 

19, ~ de inflexiune [rouka nepern6a; point 
d'inflexion; Wendepunkt; point of inflexion; forduló 
pont]. Geom.: Punct simplu al unei curbe, în care 
curbura își schimbă sensul, curba trecând, în planul 
ei osculator, dinir'o parte în cealaltă a tangentei 
sale în acel punct. Tangenta în punctul de in- 
flexiune trece prin trei puncte vecine ale curbei. 

20. ~ de întoarcere. V. Cuspidă. 

21. ~ de măsură [Touka H3MepeHHA; point 
de distance oblique correspondant; Teilungspunkt, 
Mefpunkt; measure point; oszi6 pont]. Geom. 
persp.: Punct corespunzător unui punct de fugă, 
de pe linia orizontului, care este punctul de fugă 
al dreptelor cari transpun, în tabloul perspactiv 
plan, adevăratele lungimi luate pe frontale, în 
perspectivă pe creptele concurente în acel punct 
de fugă. Se obține rabătând ochiul pe linia ori- 
zontului, în jurul acelui punct de fugă. 

64 
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1. Punct de oprire [rouka O CTaHOBKH; point 
d'arrêt; Staupunkt; stagnation point, stem point; 
torlodăspont]. Nav.: Punct care se găsește în dreptul 
„provei“ corpurilor cari se mișcă într'un fluid, în 
care vitesa relativă e nulă, deoarece curentul e 
bifurcat de prova corpului. În acest punct actio- 
nează numai presiunea statică, deoarece presiunea 
dinamică e complat anulată. 

2, ~ de pierdere de prima speță [roua 
B3aHMHONpOHHKHOBEHHA NepBoro paspama; 
point de perte de première espèce; Verlustpunkt 
erster Art; point of interpenetrating shadows; első- 
fajú veszteségi pont]. Geom. d.: Fiecare dinire 
punctele prin cari umbrele purtate pe o aceeași 
suprafaţă, a două obiecte (cari constitue un anumit 
element, de ex. o coloană cu capitelul său), se 
întrepătrund sau se pierd una înir'alta. 


s. ~ de pierdere de a doua speță [rouna 
B3aHMHOIIPOHHKHOBEHHA BTOPOTO pa3pana; 
point da perte de seconde espăce; Verlustpunkt 
zweiter Art; second species of interpenetrating 
shadows; masodfaju veszteségi pont]. Geom. d.: Fie- 
care dintre punctele prin cari umbra purtată a unui 
obiect se pierde în umbra proprie a altui obiect, 
expuse ambele aceluiași izvor de lumină (şi consti- 
tuind, în ansamblul lor, un anumit element, de ex. 
o coloană cu capitelul său). În acest caz, umbrele 
lor, purtate pe un al treilea obiect (ecran, supra- 
față) se pierd una într'alta. O aceeași rază de 
lumină definește si punctul de pierdere de prima 
speță si pe cel de a doua speţă, ea fiind tangentă, 
în acest din urmă punct, la umbra purtată a primului 
obiect ps celălalt. 

4. ~ depriză [pororoura BHAMMOCTH; point 
de prise de vue; Aufnahmeort; photograph-taking 
place; felvételi pont]. Fotgrm.: Poziţia punctului 
de vedere al unsi fotografii sau al unei fotograme, 
raportat la teren. 

s. ~ de răspăr. V. Cuspida. 

e. ~ ce vedere [TONKA BHAHMOCTH; point 
de vue, oeil; Standpunkt, Auge; station point; állás- 
pont, kiinduló pont]. Geom. persp.: Centrul de pro- 
iectie conică, in perspectivă. El schematizează siste- 
mul celor doi ochi. Vederea monoculară fiind per- 
spectivă, e suficientă pentru a defini perspectiva și 
a o aproxima, în condifiunile perspectivei lineare, 
prin proiecția conică, pe când vederea binoculară 
introduce, în plus, perceperea reliefului și conduce, 
într'un sens, la perspectiva aeriană, dar în special 
la construirea imaginilor stereoscopice. 

7, ~ dublu [mBoiinaa TouKa; point double; 
Doppelpunkt; double point; kettős pont]. Geom.: 
Punct in care se intersectează două ramuri ale 
unei curbe, curba având puncte pe ambele aceste 
ramuri, de ambele părţi ale punctului dublu. 

s. ~ echinoxial de primăvară. V. Echinoxiale, 
puncte ~. 

9. ~ echinoxial de toamnă. V. Echinoxiale, 
puncte ~. 

10. ~ fix [nocroannaa TOUKA; point fixe; 
Fesipunkt; fixed point; fixpont]. Rez. mat.: Punctul 


- 


în care se anulează momentele incovoietoare cari 
se desvoltă pe o deschidere neîncărcată a unei 
grinzi, când la una dintre extremităţile ei acționează 
un moment încovoietor. Distanţa punctului fix față 
de reazeme depinde numai de elementele geo- 
metrice ale grinzii (deschideri, dimensiuni), şi de 
rezemare. De exemplu: pentru grinda incastrată, 
distanța punctului fix față de reazemul opus capă- 


2 
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1) Grindă incastraté; 2) grindă articulata. 


tului la care acționează momentul încovoietor este 
a=1/3; pentru grinda articulată, a=0. 

u. ~ focal [ponycuaa Touka;isocentre, centre 
interne d'homologie; Fokalpunkt; focal point; fókusz- 
pont, gâcpont]. Fotgrm.: Punctul de intersecțiune 
a planului clișeului cu bisectoarea unghiului având 
vârful său în centrul de perspectivă al clișeului, 
iar laturile sale fiind verticala care trece prin 
centrul de perspectivă și axa principală a clișeului. 
Unghiurile, cu vârful în acest punct, măsurate pe 
clişeu, sunt egale cu unghiurile azimutale, măsurate 
pe sol si având vârful în punctul omolog. Sin. 
Isocentru, Metapol, Ortocentru. 

12, ~ metacentric[MeranenTpnuectaa TOUKS; 
point métacentrique; Metazentrum, falsches Meta- 
zentrum; metacentrum; metacentrikus pont]. Nav.: 
Punctul de intersectiune a razei metacentrice cu 
verticala care trece prin centrul de carenă al 
poziției orizontale. 

13, ~ mijlociu al fotogramei [cpennaa roua 
dororpaMmMEI; point central de la prise de vue; 
Mittelpunkt des Mehbildes; centre of the photo- 
gram; fotogramm-kézépsépont]. Fotgrm.: Punctul 
central al fotogramei, determinat de intersectiunea 
axelor cari unesc indicii de referire ai fotogramei. 

14, ~ multiplu [MHOrokpaTHaA TOYKA; point 
multiple; vielfacher Punkt; multiple point; több- 
szörös pont]. Geom.: Punct al unei curbe prin 
care trec mai multe ramuri ale curbei. 

1s. ~ multiplu izolat [mHorokKpaTHaA H30- 
JIHpPOBaHHaA TOYKA; point multiple isolé; isolierter 
vielfacher Punkt; isolated multiple point; elkülö- 
nitett többszörös pont]. Geom.: Punct multiplu 
real al unei curbe algebrice reale, prin care trec 
numai ramuri imaginare. Exemplu: Originea este 
punct dublu izolat pentru cubica x?24+92—x3=0. 
Noţiunea se definește și pentru curbe analitice. 

16. ~ neutru [HeiiTpalbHaa Touka; point 
neutre; Nullpunkt, Sternpunkt; neutral point; nulla 
pont, csillagpont]. Elt.: 1. Nodul format de fazele 
unui sistem polifazat în stea. — 2. Punctul unui 
sistem polifazat simetric care are, în mod normal, 
tensiunea electrică nulă față de pământ, și e pus 
adesea direct la pământ. 


17 ~ nodal. V. sub Nodale, puncte ~. 


1. Punct nucleal[Aanponaa Touia;pointnucleal; 
Kernpunkt; core point; magpont]. Fotgrm.: Fiecare 
dintre punctele de intersecfiune a celor două 
plane de clișee (planele fotogramelor conjugate 
sau corespondente) cu dreapta care unește centrele 
de perspectivă ale cliseelor conjugate. 

2, ~ orizontal principal [ropu3onranbnaa 
OCHOBHaA TOYKa; point d'horizon principal; 
Haupthorizontpunkt; principal horizon point; viz- 
szintes f&pont]. Fotgrm.: Punctul de intersectiune 
a liniei orizontului cu linia principală de cea mai 
mare pantă a cliseului. 

3. ~ principal. Opt. V. Principal, punct ~. 

4. ~ principal [ocHoBHaA TONKA; point prin- 
cipal; Hauptpunkt; principal point; fépont]. Geom. 
persp.: Punct pe direcția principală a privirii, la 
intersectiunea cu tabloul perspectiv ales normal 
pe această direcție. Este proiecția ortogonală a 
ochiului pe tabloul plan, și daci punct de fugă 
al dreptelor de capăt față de tablou. 


s ~ principal al cadrului [ocnoBnaa pamo- 
Bah TOUKA; point principal du cadre; Rahmen- 
hauptpunkt; principal point of the frame; keret- 
fSpont]. Fotgrm.: Proiectia ortogonală a centrului 
optic al obiectivului fotogrammetric pe planul ca- 
drului camerei fotogrammetrice. 


s, ~ principal al fotogramei [ocnoBHaa TOY- 
Ka (poropamMbI; point principal du photo- 
gramme; Hauptpunkt des Mebbildes; principal 
point of the photogram; fologramm-fépont]. 
Fotgrm.: Piciorul perpendicularei duse din centrul 
de perspectivă al fotogramei, pe planul cliseului. 


7, ~ radial [pamnabunaa TOKA; point radial; 
Radialpunkt; radiation point; radiális pont]. Fotgrm.: 
Punctul de radiafie sau punctul de varf al unghiu- 
rilor folosite în aerotriangulafia radială. 


s. ~ radiant [roua 3Be3nonanenHa; point 
radiant; Radiationspunkt; radiant point; sugárzási 
pont]. Astr.: Punctul din care provine o ploaie 
de stele căzătoare; se găsește în constelația ste- 
lară caracteristică ploii de stele căzătoare re- 
spective. 

9. ~ sirălucilor [Gnecraniaa TOUKa; point 
brillant; glănzender Punkt; bright point; fénylő 
pont]. Geom. d.: Punctul de pe o suprafaţă lucioasă, 
care reflectă izvorul de lumină în ochiul observa- 
torului, la distanţă finită în perspectivă, la infinit 
în proiecția paralelă. Problema determinării lui se 
reduce la a găsi (într'o epură), pe suprafaţă, un 
punct în care normala să fie bisectoarea unghiu- 
lui razei de lumină incidente în acel punct cu 
raza reflectată spre ochiul observatorului. Punctul 
strălucitor, ca și curbele de egală strălucire, 
variază în raport cu poziția observatorului. 

10. ~ vernal [TouKa Becennero paBnoe- 
HCTBHA; point vernal; Friihlingspunkt; vernal 
point; tavaszpont]. Astr.: Punctul de intersecfiune 
(%) a eclipticei cu ecuatorul, corespunzător echi- 
noxului de primăvară. 

1. Punct [rouka; point; Punkt; point; pont]. 
2. Mat.: Sistem de n valori x, xa,:*:,x,, dintr’o 
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anumită multiplicitate X, cu n dimensiuni. Valo- 
rile x; se numesc coordonatele punctului. 


12. ~ ordinar [npocraa roua; point ordinaire; 
regulärer Punkt; ordinary point; közönséges pont]. 
Mat.: Punctul zg care aparține domeniului de defi- 
nitie al unei funcțiuni analitice f(z), functiunea 
fiind olomorfă într'un cerc de rază pozitivă cu 
centrul în Zp. 

1s. Punct [rouka, NYHKT; point; Punkt; point; 
pont]. 3.Fiz., Chim.: Sistem de n valori m, , Mg My 
a n mărimi de stare cari caracterizează un sistem 
fizicochimic. 

u. ~ de funcționare [paGouaa roua; point 
de fonctionnement; Arbeitspunkt; working point, 
operating point, quiescent point; müködési pont]. 
El.: Punctul din câmpul caracteristicelor unei mașini 
electrice sau ale unui tub electronic, caracterizat 
prin tensiunile aplicate (tensiune anodică, tensiune 
de grilă auxiliară, tensiune de polarizatie a grilei). 
Alegerea punctului de funcționare depinde de func- 
tiunile pe cari le au mașina sau tubul, și de valoarea 
tensiunii și de intensitataa curentului admisibil în 
serviciu. 

1s. ~ Mariotte. V. Marioite, punct ~. 

16. ~ friplu [rpoiinaa TouKa; point triple; 
Tripelpunkt; triple point; hârmas pont]. Fiz.: Punct 
obținut prin intersectiunea curbelor de topire, de 
sublimare și de vaporizare a unei substanțe, intr’un 
grafic care poartă în ordonate presiunile şi, in 
abscise, temperaturile corespunzătoare. Punctul 
triplu reprezintă condifiunile în cari o substanță 
se poate găsi în același timp în stare cristalină, 
lichidă și de vapori. 

17. Punct [TouKa, nyHKT; point; Punkt; point; 
pont]. 4. Gen.: Regiune sau loc de dimensiuni 
mici. 

1s. ~ amfidromic [ampunpomnuecraa TOY- 
Ka; point amphidromique; gezeitenloser Punkt; 
amphidromic point; amfidromikus pont, apâly- 
nélküli pont]. V. sub Maree. 

19. ~ de alimentare [roua cHaOKeHHA; 
centre d'alimentation; Speisenstation, Speisepunkt; 
feeding point; táplálási pont]. Elt.: Dispozitiv prin 
care un cablu de alimentare se leagă la firul 
aerian al unei rețele de tracțiune electrică. Com- 
portă un soclu-cofret, montat la baza unui stâlp, 
sau o cabină specială, montată pe trotoar sau sub 
acesta; e echipat cu bare de distribuţie și cu în- 
treruptoare monopolare manuale. 

20. ~ de derivație [orBonHoii NYHKT; point de 
dérivation, point de branchement; Abzweigungs- 
punkt, Verzweigungspunkt; branching point, tap- 
ping point; elágazási pont]. Tehn.: Punct in care 
se face o derivare dintr'o rețea de distribuţie (de 
energie electrică, de apă, de gaze). 

21. ~ de încrucișare [roua nepecevuenna; 
point de croisement; Kreuzungspunkt; crossing 
point; keresztezési pont]. Mș.: La angrenaje cu 
axe concurente (roți dințate conice), punctul de 
intersecfiune a axelor roților. — La angrenaje cu 
axe neconcurente (de ex. la angrenaje de roți 
hipoide), fiecare dintre cele două puncte de inter- 

6a° 


— 


1012 


secțiune a liniei de încrucișare — adică a per- 
pendicularei comune pe cele două axe ale roţilor 
angrenajului — cu aceste axe. 

1, Punct de reper [MeTKa, mTpux; point de 
repăre, point fixe; fester Punkt; fixed point; 
viszonypont]. Tehn., Meil.: Fiecare dintre cele două 
semne trasate, înainte de încercare, pe epruve- 
tale de încercare la tracțiune sau la compresiune, 
pentru a permite măsurarea deformaţiei epruvetei 
în timpul încercării. Distanţa dintre punctele de 
reper se numeşte lungimea inițială între repere. 
În vederea măsurărilor, această lungime se împarte, 
de obiceiu, în douăzeci de părți egale (la epru- 
vete lungi) sau în zece părți egale (la epruvete 
scurte), sau se trasează pe epruvetă două sau 
trei psrechi de rapere. 

2. ~ derulare al dinfarii de angrenaj. V. Punct 
primitiv. 

3, ~ de sudură [cBapoyian roua; point de 
soudure; Schweibpunkt; welding point; hegesz- 
tési pont]. V. sub Sudură. 

4. ~ matematic al inimii [maremaTHuecKkan 
Tora MepekpemjHBaHnHA; point théorique du 
croisement mathématique; Herzsliickspitze; inter- 
section point of the crossing; keresztezési sziv 
mathematikai csúcsa]. C. f.: Punctul de intersecțiune 
a prelungirii fețelor solicitate ale labelor de iepure 
cu prelungirea fefelor miezului inimii unei ramifi- 
catii de cale ferată. Sin. Vârful matematic al 
inimii. V. fig. sub Inimă. 

s ~ mort [M&pTBaa Toura; point mort; 
Totpunkt; dead point, dead cenire; holtpont]. Ms.: 
Poziţie prin care trece un element în mişcare al 
unui mecanism (de ex. butonul manivelei unui 
motor cu abur), in care mecanismul pierde des- 
modromia, deoarece ‘acest element poate con- 
dinua sensul inițial de mişcare sau poate începe 
o mișcare în sens contrar. Pentru a evita pierde- 
rea desmodromiei în punctele moarte, se consiruesc 
mecanisme identice și cu ciclurile de funcţionare 
decalate (de ex. mecanismele motoare ale unei 
locomotive, arborele cotit cu mai multe meca- 
nisme  bială-manivelă, mecanismele pompelor 
duplex), sau se folosește inerția unui volan calat 
pe arborele rotitor al mecanismului (de ex. vola- 
nul unui moter stabil, cu abur sau cu ardere internă). 

În punctul mort, vitesa elementului în mișcare al 
mecanismului este nulă, iar accelerația e maxima. 

Fiecare mecanism bielă-manivelă al unei masini 
cu piston are două puncte moarte, corespunză- 
toare unghiurilor 0” si 180° pe cari le formează axa 
manivelei (la motoare cu abur monocilindrice), 
respectiv axa braţului cotului (la motoare poli- 
cilindrice), cu direcția traiectoriei rectilinii alter- 
native a pistonului. În general, aceste puncte 
moarte se numesc interior și exterior, după cum 
poziția lor e cea mai apropiată sau cea mai de- 
părtată de axa arborelui motor; uneori, la mași- 
nile verticale, punctele moarte se numesc inferior 
și superior, iar la mașinile orizontale, punct mort 
dreapta' (corespunzător punctului mort interior) și 
punct mort stânga (corespunzător punctului mort 
exterior). 


s. ~ mort al schimbătorului de vitesă [M&pr- 
Bah TOYA H3MEHHTEJNA CKOpOCTH; point de 
marche ă vide; Leerlaufstellung; free position; 
iresjărăsi pont]. Mș.: Poziţie a schimbătorului de 
vitese (v.), in care arborele principal al acestuia 
nu este cuplat, direct sau indirect (printr'un arbore 
intermediar), cu arborele motor, dela care pri- 
mește sau căruia îi transmite mişcarea. De exem- 
plu, la schimbătorul de vitese al unui autovehicul, 
în punctul mort, arborele primar şi cel interme- 
diar se învârtesc continuu, prin intermediul prizei 
constante (afară da cazul când se tine ambreiajul 
decuplat), dar arborele principal stă pe loc, dacă 
autovehiculul stă pe loc, sau este antrenat de mis- 
carea roților, dacă autovehiculul se deplasează. 

7, ~ mort dreapta [npaBaa M&pTBaa TOUKA; 
point mort ă droite; Totpunkt rechts; dead point 
to the right; jobb hotpont]. V. sub Punct mort. 

s. ~ mori exterior |[BHEUIHAA MEPTBaA TOY- 
Ka; point mort extérieur; ăuberer Totpunkt; outer 
dead point; külső holtpont]. V. sub Punct mort. 

9, ~ mort inferior [HH#KHAA MEPTBaA TONKA; 
point mort inférieur; niedriger Toipunkt; inferior 
dead point; als6 holtpont]. V. sub Punct mort. 

10. ~ mort interior [BHYTpeHHAA MEpTBaA 
TOUKa; point mort intérieur; innerer Totpunkt; 
interior dead point; belső holtpont]. V. sub 
Punct mort. 

u. ~ mort stânga [NeBaA MepTBaA TOUKA; 
point mort ă gauche; Totpunkt links; dead point 
to the left; bal holtpont]. V. sub Punct mort. 

12. ~ mort superior [BepXHAA MepTBaA TOY- 
Ka; point mort supérieur; oberer Totpunkt; supe- 
rior dead point; felső holtpont]. V. sub Punct mort. 

13, ~ primitiv [nepBnunaa TOUKA; point d'en- 
grénement; Wălzpunkt; meshing point; centrális- 
pont, osztokér-érintkezési pont]. Mş.: Punctul de 
tangenţă al celor două cercuri primitive ale 
unui angrenaj cu roți dinţate. In acest punct, 
vitesele celor două roți sunt egale, și între dinți 
nu există decât rostogolire, fără alunecare. Sin. 
Punct de rulare al dinţării de angrenaj. 

14. Punct [TouKa; point; Punkt; point; pont]. 
5, Fiz., Termod.: Termen pentru temperatura la 
care se produce un anumit fenomen. 

15, ~ criohidratic [rphornmpaThaa TOUKa; 
point cryohydratique; kryohydratischer Punkt; cryo- 
hydratic point; kryohidratikus pont]. Fiz.: Tempe- 
ratura eutectic’ a unui sistem compus din apă și 
dintr'o sare solubilă în apă. 

1s. ~ Curie [roua Hropu; point de C.; C. 
Punkt; C. point; C. pont]. Fiz.: Temperatură dede- 
subtul căreia un material e feromagnetic, și dea- 
supra căreia materialul e paramagnetic. 

Punctul Curie al corpurilor paramagnetice obiş- 
nuite se găsește în apropierea temperaturii zero 
absolut. Punctul Curie al fierului se găsește la 
cca 774°, al nichelului la 372°, iar al cobaltului, 
la 1131°. 

17. ~ de aprindere. Ind. petr.: Sin. Punct de 
inflamabilitate. V. Aprindere, punct de ~. 

18. ~ de ardere [roua ropenna; point de 
combustion; Brennpunkt; combustion point; égési 


pont]. Ind. petr.: Temperatura cea mai joasă a unui 
combustibil lichid, în care o flacără produce o 
ardere de durată la suprafața combustibilului din- 
tr'un vas deschis. 

1, Punct de condensare [roua koHpencanuu; 
point de condensation; Kondensationspunkt; con- 
densation point; kondenzaldsi pont]. V. sub Dia- 
grame aerologice. 

2, ~ de congelare. Chim., Fiz. V. Congelare, 
punct de ~. 

s. ~ de congelare[Touka 3amopantuBaHHa; 
point de congélation; Gefrierpunkt; freezing point; 
fagypont]. Ind. petr.: Temperatura cea mai înaltă 
la care un derivat petrolier (uleiu) devine, prin 
răcire în aparate speciale şi cu anumite metode 
de lucru, atât de vâscos, încât nu mai curge 
sub influența gravitației. Sin. Temperatură de 
congelare. 

a ~ de inflamabilifate [roua Bocnna- 
MeHeHHA; point d’inflammation; Flammpunkt; 
flash point; gyulladasi pont]. Ind. pefr. V. Aprindere, 
punct de ~. 

s. ~ de îngheț al unui uleiu [rodia samep- 
3aHHA Macia; point de congélation de l'huile; 
Stockpunkt des Oles; solidifying point of the oil; 
egy olaj dermedési pontja]. Ind. petr.: Temperatura 
la care uleiul nu mai curge sub propria sa greu- 
tate. Dacă uleiul se găsește înir'o eprubetă, se 
consideră, ca punct de îngheţ, temperatura cea 
mai înaltă la care uleiul nu mai curge imediat, 
când se inclină eprubeta. 

e ~ de înmuiere. Ind. petr. V. Bitumului, 
punctul de înmuiere al ~. 

7, ~ de picurare. Ind. petr. V. Bitumului, punctul 
de picurare al ~; v. Ubbelohde, aparatul ~, 

s. ~ de rigidizare. Ind. petr.: Sin. Punct de 
întărire. V. Rigidizare, punct de ~ 

9. ~ de rouă [roua pocbi; point de rosée; 
Taupunkt; dew point; harmaiponi]: Sin. Punct de 
condensare isobar’. V. sub Rouă, punct de ~; 
v. şi sub Diagrame aerologice. 

10. ~ de rupere. Ind. petr. 
punct de ~. 

11. ~ de solidificare. V. Temperatură de soli- 
dificare. 

12. ~ de topire. V. Temperatură de topire. 

1s. ~ eutectic. V. Temperatură eutectică. 

14. Punct [rouka; point; Punkt; point; pont]. 
6. Mat.: Element particular în raport cu o mulţime. 

1s. ~ de acumulare [akkyMyNANHOHHaAA TOY- 
Ka; point d'accumulation; Sammelpunkt; accu- 
mulation point; gyijtési pont]. Mat.: Element 
care aparține sau nu unei mulțimi şi care are 
propristataa că într'o vecinătate a lui există o in- 
finitate de elemente ale mulțimii. Sin. Punct limită. 

16, ~ de condensare [konnencannonuaa 
TOYKa; point de condensation; Kondensations- 
punki; condensation point; kondenzdcidpont]. 
Mat.: Element care aparține sau nu unei mulțimi, 
şi care are proprietatea că, într'o vecinătate a 
lui există o infinitate nenumerabilă de elemente 
ale mulțimii. 


V. Rupere, 
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17. ~ de cumulizare [KyMynanuonHaa TONKA}; 
point de cumulation; Kumulationspunkt; cumu= 
lation point; kumulâci6pont]. V. sub Diagrame 
aerologice. 


is, ~ isoelectric. V. Isoelectric, punct ~. 
19. ~ limită. V. Punct de acumulare. 


20. Punct material [MarepuaJbnaa TOUKA; 
point matériel; Massenpunkt, materieller Punkt; 
material point; tömegpont]. Mec.: Corp care are 
o anumită masă inertd, si ale cărui dimensiuni 
sunt neglijabile față de celelalte lungimi cari 
interesează, și cari sunt destul da mici spre a se 
putea face abstracţie de rotația lui, ca şi de feno- 
menele legate de rotaţie. 


21. Punct tipografic [runorpapuuecraa TOY- 
ka; point typographique, point; typographischer 
Punkt; typographical point; nyomdaszati pont]. 
Arte gr.: Unitate de măsură a lungimii, folosită 
pentru litere si pentru întregul material tipografic 
(linii, spaţii, reglefi, etc.). Un punct este egal 
cu 0,376 mm sau, mai exact, unui metru îi co- 
respund 2660 de puncte. 


22. Punctare |nyHkTHpoBanue; pointillage; 
Kârnen, Punktieren; dotting; pontozás]. Tehn.: 
Imprimarea, pe suprafața unei piese, a unor 
puncte de marcare, sub formă de mici adâncituri 
conice, cu ajuto- 
rul unui punctator 
(v.), prin băi 
ușoare cu ciocanul 
de mână. Puncta- 
rea serveste, fie 
pentru a mentine 
si a face mai vi- 
zibile liniile tra- 
sate cu acul de 
trasaj, fie pentru 
a executa adâncituri în centrele unor cercuri 
cari trebue trasate ulterior cu un compas, fie 
pentru a efectua, înaintea operațiunilor de gău- 
rire, adâncituri (găuri de centru) cari asigură 
burghielor elicoidale atacarea materialului exact 
în locul dorit. În ultimul caz, adânciturile impri- 
mat> de punctator se fac mai mari decât pentru 
operațiunile de trasare. Punctele de trasaj se bat 
la distanța aproximativ egale, exact pe liniile de 
trasaj, si la intersecfiunea acestora; pe traseele 
curbe se bat la distanța mai mici decât pe tra- 
seele drepte. 


2s. Punctare [npuxBaria; pointage; Heft- 
schweiben; tack weld; ideiglenes hegesztés]. Metl.: 
Asamblare provizorie a două piese cari trebue 
sudate, consistând în prinderea, în câtava puncte 
de sudură izolate, de-a-lungul liniei pe care tre- 
bue să se execute cusătura (cordonul) de sudură. 
Este o operațiune premergătoare sudérii, si se 
executS pentru a împiedeca deformarea ansam- 
blului de sudat, prin dilatarea pieselor. 

24. Punctator [KepHep; pointeau; Körner; centre 
punch; pontoz6]. Tehn.: Unealtă de oţel de scule 
(v. fig.), cu ajutorul căreia se efectuează punc- 


Modul de punctare a linlilor de trasare 
peniru prelucrarea unui cap de blelă. 


è 
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tarea (v.), la trasarea pieselor. Are, de obiceiu, 
forma unui creion cu secțiunea transversală circu- 
lară, hexagonală 
sau octogonală. 
Vârful conic al 
punctatorului este 
călit și ascuţit sub 
un unghiu de 30, 
45 sau 60°. Une- 
ori, la anumite 
operaţiuni de punctare, se folosesc: punctatorul cu 
cerc (v.), punctatorul cu manson de centrare (v.), 
sau punctatorul ghidat (v.). Sin. Chern&r. 


1. Punctator cu cerc [tpyroBoi KepHep; poin- 
teau ăcercle;Kreiskârner; circle centre punch; kör- 
pontoz6]: Punctator (v. fig.) 
cu ajutorul căruia se exe- 
cută simultan centrul și cercul 
unei găuri, eliminând astfel 
operaţiunea de trasare cu 
compasul. Se folosește la 
prelucrarea a numeroase 
găuri cu același diametru 
(de ex. găurile de nit, gău- 
rile de șurub, etc.). 

2, ~ cu manson de cen- 
trare [kKepHep c uenTpo- 
BOWHOĂ MyToă; pointeau 
à manchon de centrage; Kör- 
ner mit Zentrierungsmuffe; 
centre punch with centration 
bushing; körpontositó hüve- 
lyes központozó]: Dispozitiv 
de punctare (v. fig.) pentru 
însemnarea centrului pe capătul unei bare ro- 
tunde, fără a mai fi necesară o trasare preala- 
bilă. Punctatorul propriu zis 
este ghidat într'un manson, cu 
ajutorul 
așază pe capătul barei. 

3 ~ ghidat [nanpaBuna- 
ioulHii KepHep; pointeau guidé; 


Punctatoare. 


Punctator cu cerc. 
1) capătul punctatorulul; 
2) tablă care se prelu- 
crează; 3) cercul trasat 
de punctator pe tablă. 


Punctator cu manson 
de centrare, 
1) punctator; 2) man- 
gon de centrare; 
3) bară rotundă care 
se prelucrează. 


Punctator ghidat. 
1) punctator; 2) resort; 3) corp de 
ghidare al punctatorului. 


gefiihrter Körner; guided centre punch; vezetett 
pontoz6]: Dispozitiv de punctare (v. fig.), care 
asigură poziția perpendiculară a axei vârfului de 
punctat pe suprafaţa piesei care se prelucrează. 
Punctatorul propriu zis, cu secţiune transversală cir- 
culară și cu vârful conic rectificat, coaxial cu partea 
cilindrică, este ghidat înir'un corp, având supra- 
fața de așezare perpendiculară pe axa acestuia. 
Se folosește, de cbiceiu, la punctarea instru- 


căruia dispozitivul se|" 4 
| in constelația Pes- 


mentelor de măsură, a dispozitivelor de lucru 
(de ex. matrițe, stanfe, cochilii), etc. 

4. Puncte active [akKTHBHbIe TOUKH; points 
actifs; aktive Stellen; active centers; aktiv helyek]. 
Chim.: Punctele de pe suprafața unui catalizator, 
în care se produce adsorpfia, şi apoi reacția chi- 
mică pe care o catalizează acel catalizator. š 

s. Puncte conjugate [conpax&nHble TOUKH; 
points conjugués; konjugierte Punkte; conjugated 
points; konjugâlt pontok]. Mat.: 1. Pereche de 
puncte din planul unei conice, cari, împreună cu 
punctele în cari dreapta determinată de ele inter- 
sectează conica, formează o diviziune armonică. 
Un punct coincide cu conjugatul său, dacă, si 
numai dacă, aparține conicei. — 2. Pereche de 
puncte cari formează o diviziune armonică, îm- 
preună cu punctele în cari dreapta care le con- 
tine intersectează o cuadrică. Un punct coincide 
cu conjugatul său dacă, și numai dacă, este situat 
pe cuadrică. 

e. Puncte dure. Meti.: Sin. Locuri dure (v.). 

7. Puncte, sudură prin ~. V, sub Sudură. 

s. Puncţeleprincipale ale eclipticei[ocnoBnbre 
TOWKH BKIIANTHKH; points principaux de |'éclip- 
tique ; Hauptpunkte der Ekliptik; principal points 
of the ecliptic; ekliptika fépontjai]. Astr.: Punc- 
tele echinoxiale (y 
și 9) in cari eclip- 
tica intersectează 
planul ecuatorial, 
si punctele de sol- 
stifiu (e sie’). Soa- 
rele se găsește in 
punctul y (punctul 
vernal) la 21 Mar- 
tie, iar în punctul 2 
(punctul autumnal), 
la 23 Septemvrie. 
Punctul + e situat 


tilor, dar poziţia lui 
variază cu timpul, 
din cauza prece- 


Punctele principale ale eclipticel. 


| siunii Pământului. Punctele de solstitiu sunt cele 


în cari Soarele este cel mai depărtat de planul 
ecuatorial, Soarele se găsește în punctul s' la 
22 lunie (ziua cea mai lungă), și, în punciul s, la 
22 Decemvrie (noaptea cea mai lungă). 

9. Punctelor, meloda ~ fixe [cmoco6 noc- 
TOAHHBIX TOYeK; méthode des points fixes; 
Methode der Festpunkte; fixed poinis method; 
fixpont-eljârâs]. Rez. mat.: Metodă pentru rezol- 
varea sistemelor static nedeterminate, mai ales 
grinzi continue și cadre, bazată pe stabilirea 
punctelor fixe și a momentelor de incastrare a 
barelor, ținându-se seamă de rigiditatea nodurilor 
si de suprapunerea efectelor datorite încărcării 
diferitelor bare, prin transmiterea momentelor 
prin punctele fixe. 

10. Punctelor, procedeul ~ pealiniamente [a6c- 
HccHbIi cnoco6; procédé des abscisses; Abs- 
zissenverfahren; straightlines surveying method; 
egyenes-pontok eljárása]. Cad.: Procedeu cadas- 


tral pentru măsurarea detaliilor, in cazul parce- 
lărilor sau al ridicărilor de străzi, când un mare 
număr de puncte (capete de parcele sau de clă- 
diri) sunt așezate în linie dreaptă; se determin’, 
cu aparatul, punctele extreme ale aliniamentului și 
orientarea lui, și apoi se măsoară direct distan- 
tele dintre punctele aliniamentului, suma lor fiind 
egală cu distanța dintre punctele extreme ale 
aliniamentului. 


1. Punctul cel mai luminat [uaii6one ocBe- 
m&nHaA TOYKA; point le plus clair; hellster Punkt; 
best lighted point; legvilágosabb pont]. Opt.: 
Punct pe suprafața unui obiect expus unei surse 
luminoase punctuale, pe care raza luminoasă cade 
normal. 


2. Punctul cel mai luminat prin reflexiune 
[naiiGone ocBenăHHaA Tora OrpamenueM; 
point le plus clair par reflet; hellster Reflexpunkt; 
point best lighted by reflection; legvilagosabb 
reflexpont]. Geom. persp.: Punctul suprafeţei unui 
obiect in umbra lui proprie, in care raza de 
lumină reflectată a atmosferei cade normal. Se 
ia, ca iluminare in acest punct, iluminarea curbei 
de egală iluminare situată pe sfera tip mată, la 
5/8 între punctul cel mai luminat şi separatoare. 


3. Punctul de referință al momeniului de 
cabraj [HopmanbHaa TOUKA Momenra kaGpupo- 
BaHHA; point de référence du moment de ca- 
brage; Bezugspunkt des Schwanzlastmomentes; 
reference point of the nose-lift moment; billenő- 
nyomaték hivatkozási pontja]. Av.: Punctul de in- 
tersecțiune a coardei profilului cu tangenta nor- 
mală pe coardă, dusă la bordul de atac al pro- 
filului. În raport cu acest punct se determină, de 
obiceiu, cuplul de cabraj al- profilului, și deci, și 
valoarea coeficientului de moment. 

4. Punctul mijlociu al cadrului [cpequaa pa- 
MOBaA TONKA; centre du cadre; Rahmenmiitel- 
punkt; frame center; keret-kézéppont]. Fotgrm.: 
Punctul de intersectiune a dreptelor cari unesc 
cei patru indici de referire ai unei fotograme. 

s. Punctum proximum [naiiGone npn6Je- 
WËHHAA TOYKA; punctum proximum; Nahpunkt; 
nearest perceptible point; legközelebbi pont]. 
Opt.: Punctul cel mai apropiat pe care ochiul îl 
poate vedecalar, când acomodarea esta maximă. 

6. ~ remotum [naiiGone yqanennaa BHH- 
Mast TOUKA; puncium remotum; Fernpunkt; far- 
thest perceptible point; legtăvolabbi pont]. Opt.: 
Punctul cel mai dapărtat pe care un ochiu in 
stare de repaus îl vede distinct. Pentru ochiul 
ometrop (normal), punctum remotum sa găsește 
la infinit. 

7. Punere în circuit [Bimovuenue; mise en 
circuit; Einschaltung; switching on, putting in 
circuit; b2kapcsolas]. Elt.: Cuplarea la reţea a unei 
maşini electrice generatoare sau a unui aparat, 
punându-le astfel în situaţia de a debita, respectiv 
de a lua energie din rețea. 

s. Punere în cullură. Hidr. a. V. Deschiderea 
mlaștinilor. 
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9. Punere în mers [nycK B XOA; mise en route, 
mise en marche; Inbetriebsetzung; putting into 
service; Gzembe-tevés]. Tehn.: Operatiunea de 
aducere a unui sistem tehnic, din starea de repaus, 
in conditiunile de funcționare normală (in special, 
când sistemul are, in funcțiune, părți mobile). 

1w. Punere în perspectivă [ycranoBuenne B 
NepcneKkTHBy;representation en perspective; pers- 
pektive Darstellung; perspective representation; 
perspektiva-âbrăzolăs]: Operațiunea executării per- 
spectivei unui corp sau a unui obiect din natură, 
aplicând principiile stabilite în geometria proiec- 
țivă și în cea perspectivă. 

11. Punere în producție [BoccranoBienne 
CKBaXHHbI; mise en production; Produktiv- 
machung einer Sonde; brirging-in of a well; 
olajkut Gzembe-tevése]. Mine: Aducerea unei 
sonda, după ce s'a terminat forajul, în situaţia 
de a debita la suprafață ţiţeiul sau gazele conți- 
nute în stratul pe care l-a deschis sonda respectivă. 


12. Punere la masă [3asemnenne; mise a la 
masse; Erden; putting to earth; fdldelés]. Elt.: 
1, Legarea metalică intenţionată a unui conductor 
cu o masă metalică având rolul de pământ. — 
2. Sin. Punere la pământ (v.). 

1s. ~ la pământ [3asemuenne; mise a la terre; 
Erdschluk; earth connecting; f5ldkapcsolăs]. Elt.: 
Legare conductoare intenționată (sau neintenfio- 
nată) a unei conducte electrice cu pământul, cand 
impedanța legăturii e neglijabilă. Dacă ajunge 
la pământ o singură fază, punerea la pământ se 
numește monofazață. Dacă ajung la pământ, în 
acelaşi loc sau în locuri diferite, simultan, două 
sau mai multe faze diferite, punerea la pământ 
e difazată, respectiv polifazată. 

Punerea la pământ se numește intermitentă, 
când se stabilește prin intermediul unui arc elec- 
tric care sa stinge, când curentul instantaneu 
trece prin valoarea zero, și sa reaprinde după o 
jumătate de perioadă, moment în care se sta- 
bilește o tensiune înaltă în punctul punerii la 
pământ. 


14, Punere la punct a distribuţiei [perynu- 
poBka pacnpenenenua; réglage de la distribu- 
tion; Einstellung der Steuerung; gear setting; ve- 
zérlőmű beállitása]. V. sub Disiribuţiei, reglarea ~. 

15. Pungă. Agr. V. Bursă. 

16. Pungă de aer. V. Sac de aer. 


17. Pungă de apă: Sin. Colector de apă, Sac 
de apă (v.). 

14, Puntat [nany 6HbIÄ; ponté; gedeckt; decked; 
fedelzeti]. Nav.: Calitatea unei nave sau a unei 
îmbarcații, de a fi echipată cu punte (v.). 


19. Punte [mocTHK; passerelle; Briickensteg, 
Steg; foot-bridge; gyaloghid, palló]: 1. Pod ușor și 
îngust, construit (unaori improvizat) peste un 
obstacol sau peste un curs mic de apă, folosit 
pentru trecerea pietonilor. 

20. ~ de asalt [nonronHblii MOCT; pont d'as- 
saut; Schnnellsteg; assault bridge; rohamhid]. 
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Tehn. mil.: Punte care se poate transporta ușor si 
care se întinde peste o apă. Se numeşte de asait 
psntrucă se:vașt> trupelor din linia întâi pentru a 
forța, uneori prin surprindere, un curs de apă. La 
punt le de asalt se folosesc, drept suporţi, bărci 
de asalt, de lemn, de cauciuc sau de plută, saci 
umplufi cu aer, unzori și scânduri. 

1. Punte de comunicaţie [meyBaronubiii 
MOCTHK; pont de passage, passerelle; Ubergangs- 
briicke, Usergangsklappe; gangway; átmeneti hid]. 
C. f.: Punte metalică de legătură în timpul mersului 
între două vagoane de cale ferată. Punţile de 
comunicaţi sunt prinse, la un capăt, de vagon, 
printr'o articulație, putând fi rabătute. După 
cuplarea vagoanelor, punțile se rabat în poziție 
orizontală și sunt ast'el dimensionata, încât să se 
acopere putin, formând o trecere continuă, atât 
la mersul în aliniament, cât si la mersul în curbe. 
Ele se construesc în mod diferit pentru vagoanele 
cu burdufe si pentru vagoanele fără burdufa. 

2. Punte [uepernanuna; sommier; Steg; sum- 
mer; tartó]. 2. Ind. far.: Bară de lemn cu crestă- 
turi în capete, care se montează paralel cu pânza, 
la mijlocul ramsi de ferestrău de mână cu ramă 
de lemn; cele două crestături din capet2 îmbucă 
mijlocul c2lor două braţe ale ferestrăului, pe cari 
le menține distanfate. 

s. Punte [nonepeunaa peiina; traversin; Rie- 
gelholz; bottom bar; kereszifa]. 3. Ind. far.: Scân- 
dură pusă de-a-curmezișul unui fund mobil de 
butoiu, pentru a-i solidariza doagele. 

4. Punte [nomnopa; support; Tragebaum; sup- 
port; tartohid]. 4. Ind. far.: Partea morii de vânt 
care susține crapodina (tigaia) prisnelului. 

s. Punte [nany6a; pont; Deck; deck; fedélzet]. 
5, Nav.: Plans2u orizontal sau aproape orizontal, care 
servește pentru compartimentarea pe verticală a 
unei nave. E constituit dintr'un bordaj de tablă 
de ofel sau de blăni de lemn, susținute de traver- 
sele de punte, metalice, de beton sau de lemn 
(v. fig. sub Navă compozită, Navă de lemn, Nava 
metalică). La navele da pasageri, puntile metalice 
se acoper cu lemn, pentru a impiedeca schimbu- 
rile de căldură; la imbarcatii mici cu punte, aceasta 
poate fi de pânză impermeabilă (de ex. la caiac, 
la skif, etc.). 

Puntea care închide partea superioară a corpului 
navei pe întreaga sa lungime, situată, de obicaiu, 
în vecinătatea și deasupra liniei de plutire, și 
consolidată printr'o centură de întărire, astfel încât 
formează o construcția de mare rezistență, se 
numește punte principală. De obiceiu, puntea princi- 
pală este şi punte de bord liber; la navele cu 
suprastructură continuă, puntea superioară este 
punte de rezistență, iar puntea care se găseşte 
sub cea principală este puntea de bord liber. Puntea 
principală poate constitui o construcție continuă, 
care nu are pe ea nicio suprastructură și se nu- 
meste punte dreaptă, sau poata avea pe ea supra- 
structuri (de ex. coferdam, dunetă, covertă, tendă, 
castel. central, etc.). 

Punţile də deasupra punţii principale se numesc, 
după poziție, după rolul pe care-l au, sau după 


spațiul acoperit, punte superioară, punte de furtună 
puntea bărcilor de salvare, punte de manevră; 
punte de covertă, punte de comandă, punte-tendă, 
punte de promenadă, puntea dunetei, puntea 
teugei, etc. Puntile de sub puntza principală se 
numesc, după poziție, după rolul pe care-l au 
sau după spațiulacoperit, punte intermediară, punte 
inferioară, puntea calelor, puntea tancurilor de balast, 
etc. Punţile intermediare, la navele de pasageri, se 
numesc puntea a doua, a treia, etc., numerotarea 
făcându-se də sus in jos; uneori, notarea se face 
prin litere, în ordine alfabetică, de exemplu 
puntea A, puntea B, etc. V. si sub Nava; v. şi 
figurile sub Navă si sub Navă cu punte cu puțuri. 

Exemple də punți: 

s. ~a dunelei [3a1HHÄ MOCTHK; pont de 
dunstte; Poopdeck, Hiittendeck; poop deck; hátsó- 
kasztell-fedélzet, poop-fedslzet]. Nav.: Punte de- 
la pupă, care acopere duneta navei. 

7. ~a suprastructurii centrale [Goubmroii MOC- 
THK; pont de rouf; Briickendeck; bridge deck; 
felépitmény-fedélzet]: Punte care acopere supra- 
structura- centrală a navei. 

s ~a teugei [Bepxusa nany6a; pont des 
gaillards; Backdeck; upper deck; elékasziell-fedél- 
zet]: Punte dela provă, care acopere teuga navei. 

9. ~ contracovertă [cnapmek; spar deck 
Spardeck; spar deck; fofedélzett feleiti gyengébb 
fedelzet]: Punte deasupra punfii principale a unei 
nave cargobot, care servește ca punte de adă- 
post al mărfurilor da pe puntea principală şi de 
pe puntea de manevră, si care îndeplineşte și o 
funcțiune de rezistenţă. 

10. ~ de comandă [MOCT AIA KOMAHJIbI; pas- 
serelle de navigation; Kommandobriicke; conning 
bridge; vezénylő hid]: Punte construită dea- 
supra suprasiructurii centrale, orientată transversal 
pe navă, dela un bord la altul, pe care stau coman- 
dantul, pilotul si ofițerul cu navigația, în timpul 
mersului și al manevrelor de port. Sin. Paserelă 
de comandă. 

11. ~ de covertă [renroBaa nany6a; pont 
aEri; Awningdeck; awning deck; awning-fedélzet]: 
Punte de construcție ușoară, deasupra punţii princi- 
pale, care servește ca punte ds adăpost pentru 
mărfurile sau p2rsoanele de pe puntea principală, 
si de pe care se pot mânui manevrele navei. Sin. 
Punte de manevră. 

12, ~ de manevră. V. Punte de covertă. 

13, ~ de rezistenţă: Sin. Punte principală. V. 
sub Punta. 

14. ~ de tonaj [oOOMepHan nauny6a; pont de 
tonnage; Vermessungsdeck; tonnage deck; felmé- 
rési fedélzet]: Punte care limitează volumul prin- 
cipal al navei, în calculul capacităţii de încărcare 
(tonajului). În această punte sunt practicate gurile 
magaziilor sau deschiderile pentru încărcarea 
navei (bocaporfii). 

1s. ~ dreaptă [poBnaa nany6a; pont ras; 
Glattdeck; flush-deck; sima fedélzet]. V. sub Punte. 

16. ~ intermediară [npomentyrounaa nany6a; 
entre-pont, faux-pont; Zwischendeck; steerage, 


between-deck, lower deck; közbenső fedélzet]. 
V. sub Punte. 

1. Punle principală [rnagnaa nay6a; pont 
principal; Hauptdeck; main deck; féfedélzet]: Sin. 
Punte de rezistență. V. sub Punte. 

2. ~ ridicată [10T, manei; demi-pont, quarter- 
deck; Quarterdeck; quarter deck; felemelt fedélzet]: 
Punte principală, suprainélfat’ în partea din spre 
pupă cu aproximativ jumătate din înălțimea supra- 
structurii, pentru recuperarea spaţiului ocupat de 
tunelul elicei. 

s. ~-fend& [renroBaa nany6a; pont tende; 
schattandeck; shad2-dack; shade-fadélzet]: Punte 
de construcție ușoară, deasupra punţii principale, 
care servaste numai pentru acoperirea gurilor de 
magazii și a mărfurilor depozitate pe puntea 
principală. 

4. ~, carlinga de sub ~. V. Carlingă sub punte. 

s. ~, grindă de ~: Sin. Traversă de punte. 
V. Punte, travers’ de ~. 

6. ~, traversă de ~ [pamnnble GumMcbI; tra- 
verse de pont; Decktrager; deck traverse; fedél- 
zettart6]. Nav.: Piesă a osaturii cocei unei nave, 
care susțins bordajul punților. E sprijinită lateral 
pe cuple (consolidata uneori prin carlingele de 
sub punte) si — la intariorul cocei — de unul 
sau de mai mulţi pontili. V. fig. sub Navă compo- 
zit’, Navă de lemn, Navă metalică. Sin. Grindă 
de punte. 

7. Punte electrică [siekTpHyecKHii MOCT; 
pont électrique; elektrische Briicke, elektrische 
Mehbriicke; eleciric bridge; elekiromos hid, vil- 
lamos hid]. El.: Dispozitiv de măsură format in 
principal din patru brațe de circuit electric, dis- 
puse după laturile unui patrulater, care are, de 
obiceiu, una dintra diagonale ocupată de o 
porțiune de circuit electric care contine o sursă 
de energie electrică, iar a doua, de o porțiune 
de circuit electric care contine un instrument de 
măsură, 


s. ~ electrică Anderson [onexrpnuecuuii 
MOCT Aujlep3ona; pont d'A.; A. Brücke; A. 


Punte Anderson. 


Punte Campbell. 
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La echilibru 
L,=Ric| rii FEAR, | RiR,=RyR, 
2 


În regim fransitoriu, când sursa de curent 
este o baterie, se realizează echilibrul de regim 
permanent prin varierea rezistenței A, astfel în- 
cât R,R,=R4R,; apoi se variază r astfel, încât 
acul galvanometrului balistic G să rămână în re- 
paus la închiderea cheii K. În acest moment, 
L =C[Rir +R; (Rp +r)]=C[r (R; +R:)+RRp]- 
9. ~ electrică Campbell [anextpayeckHit 

Mocr HamnGenna; pont de C.; C. Brücke; C.. 
bridge; C. hid]: Punte electrică folosită pentru 
compararea inductivitatilor mutuale (v. fig.). La 
echilibru, diferența de potential V,—V, dintre 
b şi d e nulă, și deci 
(RP Re Holy) HioM Ii=( Rt RpHieli) HioM pl = 
sau 

R,+R, Le M, 

— = = 

R,+R, Lp Mp 
Dacă inductivitatea mutuală M, e reglabilă, se 
obține echilibru variind mărimile M, şi R, sau R3- 
Dacă ambele inductiviłšți mutuale sunt fixe, se 
pune în serie cu R, o inductivitate variabilă L, R 
si se variază mărimile L si R. In acest caz, læ 
echilibru, 

R,+R+R, L,+L M, 


“Katy ee ay a 


10. ~ electrică Campbell-Wien [pnekTpHyec- 
ui moct KamnGenna-Buna; pont de C.-W.; 
C.-W. Briicke; C.-W. bridge; C.-W. hid]: Punte 
electrică folosită pentru măsurarea unei inducti- 
vități proprii prin comparare cu o inductivitate 
mutuală (v. fig.). Se echilibrează puntaa prin 
varierea inductivitafii mutuale M, (Ry Lp) şi a 
rezistenței R,. La echilibru, cu intreruptorul K 


Punte Campbell-Wien. 


bridge; A. hid]: Punte electrică folosită pentru | deschis, există relația 


măsurarea inductivităţilor proprii, prin comparare 
cu o capacitate fixă și cu o rezistenţă variabilă 
(v. fig.). Este o variantă a punţii lui Maxwell. 


Lp Leo Mp RotRatRy Rs 
Mp R; Re 


me ' 
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“Se pune apoi inductivitatea L, în scurt-circuit și 


'“se variază din nou mărimile Mp şi Ra, pentru a 


se echilibra puntea. Fie M’ și R; noile valori 
-ale mărimilor M, si Ry. La echilibru, 
byl. ai aa 
Se RR 
‘de unde rezultă: 
R,=R Ri L,=(Mp— Mp). 

1. Punte electric’ Carey-Forster [pmexKTpu4uec- 
KHËÄ MOCT Hapea-Popctepa; pont de C.-F.; 
*C.-F. Brücke; C.-F. 
bridge; C.-F. hid]: 
'Punte electrică fo- 
losită pentru mă- 
“surarea inducțivi- 
tăților mutuale prin 
comparare cu o 
wezistenfa și cu o , 
capacitate (v. fig.). 
Cele două înfășu- 
Sri ale inductivi- 
+8tii mutuale M, 
(cu rezistențe si 
inductivitati Ry, Lu, 
respectiv Ra, L) 
sunt legate în două 
“ramuri alăturate ale punţii. Se modifică mărimile 
Ry si C astfel, încât instrumentul detector să nu 
‘indice niciun curent. În această situaţie: 


(Rp) la R (+13) = 0; 


(Ro+joL,)/2+joM,1,=0, 
de unde rezultă 
R 


M,= i ala Fe 


Relaţiile de echilibru nu depind de frecvenţă. 

2. ~ electrică cu fir [HHTbeBOH oneKTpH- 
yeCKHH MOCT; pont à corde; Schleifdrahtbriicke; 
slide-wira bridge; fonalas hid]: Formă simplă a 
punţii Wheatstone, 
în carerezistentele 
din două ramuri 
ale punţii dəspăr- 
tite prin unul oare- 
scare dintre nodurile 
din cari porneşte 
diagonala galva- 
nometrului, sunt 
înlocuite prin două segmente ale unui fir metalic 
de secțiune uniformă (v. fig.). Echilibrarea punţii 
se face prin deplasarea nodului d, raalizat de un 
‘cursor metalic, în lungul firului ac, până când 
instrumentul, indicator (galvanometru, receptor te- 
lefonic) nu mai indică trecerea unui curent prin 
latura bd. În acest moment, 


Punte Carey-Forster, 


Punte cu fir. 


Rui 
Ry. 


R,=R, 


| cipal, cu ajutorul 


| dintre cari unul e 


De obiceiu, firul este montat pe o riglă divizată 
în 100 sau în 1000 de părți, astfel încât, dacă / 
e lungimea ad, citită pe riglă, 

Raa l 


Rae 100-—1 


respectiv 


5 Oe eae, 
Ric 1000-1 

s. ~ elecirică de conductivitate [MOCTHK 
MMOCTH; pont de conductivité; Leitfahigkeits- 
briicke; conductivity bridge; vezetdképéssegi hid]: 
Sin. Punte Kohlrausch. V. Kohlrausch, punte ~, 

4. ~ electrică de rezonanță [pesonaHcHblii 
9JEKTPHYeCKHH MOCT; pont à résonance; Re- 
sonanzbrücke; resonance bridge; rezónánciahid]: 
Punte electrică fo- b 
losită pentru mă- 
surarea inductivi- 
tatilor proprii prin 
comparare cu o 
capacitate, în cu- 
rent alternativ de 
frecvență telefo- 
nică sau de înaltă 
frecvență (v. fig.). 
Puntea este echi- 
librată variind ca- 
pacitatea C și re- 
zistența reglabilă 
Rp. Condițiunea 
de echilibru între 
impedantele din cele patru ramuri ale punţii este 


4 1 
R RSR] Ret (o-z) |; 


de unde rezultă 
Ra Rp > RaRa şi CL, w*?=1. 
s. ~ electrică dublă [nBoiinoiă Bnekrpuuec- 


S 


Punte de rezonanţă. 


| nal MOCT; pont électrique double; elekirische 


Doppelbrücke; double eleciric bridge; kettős 
elektromos hid]: Punte electrică servind pentru 
comparareaa două 
rezistenţe electrice 
asociate în serie 
într'un circuit prin- 


a două circuite, 


derivat între ex- 
tremitétile vecine, 
iar celălalt întra ex- 
tremitățile opuse 
ale  rezistențelor 
de comparat, și 
pe cari se găsesc 
cele două puncte 
ale căror tensiuni 
electrice se egalizează. Prin construcţie, 
Ri Rara 

Se echilibrează puntea, fie prin varierea con- 

ținuă a valorii rezistenței R (rezistență cu 


Punte dublă. 


cursor), rezistentele din braţele punţii putând lua va- 
lorile Rj =7,=10, 100, 1000 2; R,=r,=10, 1002, 
astfel încât R,/R,=100, 10, 1, 0,1; fie cu o rezis- 
tență Rs fixă, dar variind mărimile R; si 71, cari 
rămân mereu egale între ele, R, fiind egal cu r3. 
La echilibru, 


Ry > Ra R, 


1. Punteelectrică Kohlrausch [31eKTpHYecKHÄ 
moct Honpayma; pont de K.; K. Brücke; K. 
bridge; K. hid]: Punte electrică cu fir, folosită 
pentru determinarea conductibilității specifice a 
soluțiilor de electroliți. V. și Kohlrausch, punte ~, 


2, ~ electrică Maxwell [5nerrphuecruii 
MOCT Makcsenis; pont de M.; M. Brücke; M. 
bridge; M. hid]: Punte electrică folosită pentru 
măsurarea induc- ; 
tivitšților proprii, b 
prin comparare, fie 
cu o altă inductivi- 
tate proprie, fie 
cuorezistenta şi cu 
o capacitate, varia- 
bile. Compararea 
cu o altă inductivi- 
tate se poate face, 
fie cu o punte in 
ramurile căreia se 
găsesc și rezisten- 
te, fie cu o punte 
care conţine numai 
inductivit&fi. În pri- 
mul caz (v. fig.), echilibrarea punţii se face în două 
etape. Se alege o valoare probabilă a raportului 
R/Ra, apoi se modifică mărimea R, K, fiind în- 
chis, până când prin galvanometrul G nu trece 
niciun curent, si deci 


Ri R, 


Punte Maxwell cu Inductivitati. 


Punte Maxwell cu rezistențe și in- 
ductivităţi, 


Punte Maxwell cu rezistențe și condensator, 
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V,— Vp fiind diferenţa de potential între a si b. 

Se deduce i,=i,, i,=i,, deci i/i=R,/R =i,Ji,. 
Rezultă 


‘ dis di, 
iR; tLe y =i (Rp+R)+ Lea, 


sau 


4 E Ry | di, > Ri] 
ty a Ret ) +l sR, p| =9, 
de unde rezultă 
Ra 
L,=L, R, 
In cazul punţii care confine numai inductivități 
(v. fig.), se echilibrează puntea prin varierea in- 
ductivitatii L. La echilibru V,—V,=V,—V,, 
V= V= Vi V, deci i, =i, ip iasi. 
Rezultă 


R 
Rp TI (Ry +R). 
2 


(Rit Ry) it (Lith) Hm Ry it adi; 

dt dt 
d, 
dt 
Din aceste ultime două relaţii se deduc expre- 
siunile mărimilor į și di,/dt. Egalând derivata di,/dt, 
obținută din expresiunea curentului i, cu di,/dt ob- 
ținut direct, rezultă relaţiile R.R,— RiRp=0 (vala- 
bilă pentru puntea Wheatstone), LiL; —LiLj=0 şi 
—Rolst RL, + R,L3— RiL, =0. 


Compararea unei inductivităţi proprii cu o 
capacitate și o rezistență, variabile, se face cu 
o legătură asemănătoare (v. fig.), alimentată în 
curent sinusoidal de pulsafie w. Puntea se echili- 
brează prin varierea capacităţii C si a rezis- 
tenței R. La echilibru (constatat cu un milivolt- 
metru de curent alternativ, cu un galvanometru 


dis au 
(Re +Ry) ist (LL) SRpi+ Lp 


[Punte Pirani, 


Se deschide K,, K, fiind menținut închis, si se | cu vibrație sau cu un telefon), i,=i,, și deci 
variază inductivitatea L, până când galvanome-| R R= R,Ra L=C RiR} 


trul G nu dă nicio indicație, când contactul e sta- 
bilit şi întrerupt în K,. În acest caz, 


Va ggd V= Va” Var V,— V.= Vi” V,. 


În regim transitoriu, în ultima legătură se în- 
locueste sursa de curent alternativ S$ printr'o 
baterie, și se echilibrează puntea în regim per- 
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manent, variindrezistenta R astfel, incatR, R= Ri Rp. 
Se modifică apoi capacitatea C, ast‘el încât gal- 
vanometrul balistic să nu devieze, când se închide 
cheia K. In acest caz, L=CR,Ra. 

1. Punte electrică Pirani  [>nerrpuuecruiă 
MOCT Ilupanu; pont de P.; P. Brücke; P. bridge; P. 
hid]: Punte electrică folosită pentru măsurarea in- 
ductivităţilor proprii prin comparare cu o capaci- 
tate si cu o rezistenţă (v. fig.). Dacă Zi, Za, Za $i Za 
sunt expresiunile complexe ale celor patru impe- 
dante din punte, cu Z,=RuZa= Ra Z,=Ry şi 


: r 
AsR Welt 


la echilibru, Z,Z,=Z,Z, sau 


. r 
R| Retiabeti aie |= Ra Rp 


Egalând părțile reale si cele imaginare, rezultă; 
Ra Rp (w? Cr2+1)—r Ra Cr? 


ig Ra (w°? C2r2+1) TET 
Conditiunile de echilibru depind deci de pulsatia 
curentului de alimentare. 

Într'o variantă a punţii Pirani (v. fig.) sunt satis- 
făcute, la echilibru, relaţiile Ra R+= RR»: L=Cră, 
cari nu mai depind de pulsatie. În regim transitoriu, 
se folosește lagătura din primul caz, utili- 
zându-se o sursă de curent continuu, variind re- 
zistenfa z până când Re Rp= R.(R+7); apoi se 
variază capacitatza C până când galvanometrul ba- 
listic G nu mai deviază, când se închide circui- 
tul, și L=C r. 

2, ~ elecirică Sauty [pnexTpuyecKHi MOCT 
Cora; pont de S.; S. Brücke; S. bridge; S. hid]: 
Punte electrică folosită pentru compararea capa- 
cițăților, alimentată în curent sinusoidal (v. fig.). 


S 
Variantă a punţii Pirani. 


La echilibru, constatat cu un galvanometru cu 
vibraţie sau cu un talefon, 


Oe Ee ee Pee IE eee, E. 
aes Va Vy V,= g fides va v= fidt 
Ra, 


sau pi pd R 


1 
În regim transitoriu, se folosește o legătură 
asemănătoare, cu o baterie drept sursă de curent, 


Punte Sauty în regim de transifle. 


si având ca instrument detector un galvanometru 
balistiz. Se variază raportul rezistentelor R,/Rs 
până când galvanometrul nu deviază când se în- 
chide întreruptorul K,, când întreruptorul Ky e 
închis și condensatoarele C, și C, sunt descăr- 
cate. În acest moment, C, Ri=Cy R. 

s. ~ electric’ Schering[anexTpHyeckuii MOCT 
Ilepuura; pont de S.; S. Brücke; S. bridge; 
S. hid]: Punte electric’ folosită pentru compa- 
rarea capacităților, prin varierea unei rez'stenje R 
și a unei capacități shuntate Cy (v. fig.). Capaci- 
tatea de măsurat poata fi considerată ca fiind 


Punte Schering. 


înlocuită printr'o capacitate fără pierderi C,, in 

serie cu o rezistenţă fictivă r,. La echilibru, când 
instrumentul detector G nu deviază, 

Sime C, 

C=C% sir,=R C 

4. ~ electrică Serner [psnexkTpHueckHit MOCT 

Cepnepa; pont de S.; S. Brücke; S. bridge; S. hid]: 

Punte electrică folosită pentru măsurarea impe- 


Punte Sauty alimentată în curent sinusoidal. 


dantelor (v. fig.). Într'o primă fază a determinării 
se scoate secundarul inductivității mutuale M, din 


puntea bd, se dă rezistentei reglabile Rp valoa- 
rea R» se ia, pentru rezistența R,, o valoare R, 
si se echilibrează puntea variind capacitatea C. 
În acest moment, L,C w?=1. Într'o a doua fază 
a determinării se mențin valorile rezistenţei R4 și 
capacității C, se introduce în locul rezistenței Ry 
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impedanța de măsurat, si se echilibrează puntea | /,=/,, [,=/, si din teoremele lui Kirchhoff se 
variind rezistența R, și inductivitatea mutuală M,, | deduce : 


al cărei secundar este introdus în puntea bd. La 
Co, 


Punte Serner. 


echilibru, modulul impedantei este Z=R,, iar 
azimulul ei, - 
A w M, 
a == —-- 
arc tg R; 

1. Punte electrică Thomson [Đ3JIeKTpHYe CKHË 
MocT Tomcona; pont de T.; T. Brücke; T. bridge; 
T. hid]: Punte elec- 
trică folosită pen- 
tru măsurarea ca- 
pacitafilorinregim 
transitoriu (v. fig.). 
Diferă de puntea 
Sauty numai prin 
intervertirea dia- 
gonalelor bateriei 
şi galvanometrului, 
Se variază rezis- 
tențele R, şi Ra 
asifel încât galva- 
nometrul balistic 
G să rămână în 
echilibru când, întreruptorul K, fiind închis, se 
închide întreruptorul K,. Condifiunea de echi- 
libru este C,Ry=CyRo. 

2. ~ electric’ Wheatstone [aeKTpHuec- 
KHH Mocr Bercrona; pont de W.; W. Brücke; 
W. bridge; W. hid]: Punte electrică folosită 
pentru măsurarea 
rezistenfelor prin b 
comparare cu re- 
zistenfe cunoscute, 
aşezate fiecare în 
câte un braț al le- 
găturii. Când pun- 
tea a fost echi- 
librată, când nu 
trece adică niciun 
curent prin diago- 
nala Ed, ceea ce 
se constată prin 
faptul că galvano- 8 
metrul G nu de- 
viază, punctele b 


Punte Thomson. 


Punte Whealsiane. 


_Ra Ra 
Ry 


Relatia de echilibru nu depinde nici de tensiunea 
eleciromotoare a pilei B, care alimentează puntea, 
nici de rezistența ei interioară, si nici de rezis- 
tenfa interioară a galvanometrului G, care e folo- 
sit ca instrument de zero. În practică, se alege 
o anumită valoare pentru raportul R;/R, și se 
variază rezistența R, pentru atingerea echilibrului. 
Rezistentele cunoscute din punte fiind adesea 
cutii de rezistenţe, varierea rezistenței Rọ se face 
discontinuu. Valoarea de echilikru se obţine prin 
interpolare inire două valori vecine R, si R$ 
ale rezistenţei Rə, pentru cari galvanomeirul de- 
viază cu un număr n' de diviziuni intr'o direcție şi 
cu un număr n” de diviziuni în cealaltă direcţie, 
astfel încât 


R, 


Ran” + Ryn 
n' +n" 

Sensibilitatea punţii este mai mare când dia- 
gonala bd leagă punctul de legătură b al celor 
două rezistențe mai mari din punte, cu punctul 
d de legătură a celor două rezistențe mai mici. 
Această sensibilitate este 


ve n'+n" 

R"—R' 
si este cu alât mai mare, cu cât galvanometrul 
este mai sensibil si pila folosită are o tensiune 


eleciromotoare mai înaltă. Precizia cu care se 
determină rezistența R, prin varierea rezistenţei 


R, depinde de valoarea R, şi de valoarea ra- 


portului R3/R+. Pentru un raport Ra/Rı mic şi 
o valoare R, mare, se obțin valori mai precise 
pentru rezistența R ,. 


Când se caută rezistența interioară a unui gal- 
vanometru, se folosește, fie puntea Wheatstone 
obişnuită (se intercalează o cheie K' în circuitul 
bGd, se blochează galvanometrul a cărui rezis- 
tență Rx se caută și, pentru a-l proteja, se intro- 
duce o rezistență 
în serie cu bateria 
B), fie metoda 
Kelvin (v. fig.), in 
care galvanome- 
trul studiat este in- 
trodus în unul din- 
tre braţele punţii, 
iar în diagonala 
bd e introdusă nu- 
mai o cheie K'. 
Se lasă cheia K' 
deschisă și se ob- 
servă deviația gal- 
vanometrului. Se Punte Wheatstcne pentru măsurarea 
închide cheia K' rezistenfelor unui galvanometru. 


R;= 


şi d sunt la același potențial, În.acest caz, cu- | și se variază rezistențele Ry, Rə $i R, astfel, încât 
rentii prin cele patru brațe verifică relaţiile | deviația să rămână aceeaşi, În acest moment, 
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R,= Ra Rol Ry. Această metodă (metodă de zero 
fals) e mai puțin sensibilă decât metoda punţii 
Wheatstone. 

Când se caută rezistenţa interioară a unei pile, 
legătura în punte Wheatstone se modifică, pila 
fiind introdusă (în 
serie cuorezistan- 
tă) în unul dintre 
braţele punţii, si 
cu o rezistenţă în . 
diagonala în care 
se găsea pila (me- 
toda Mance). La în- 
chiderea cheii K', 
galvanometrul in- 
dică o deviatie. 
Se variază rezis- 
tenfa R» astfel, în- 
cât deviația să nu 
se schimbe la în- 
chiderea cheii K. 
In acest moment, R,= Ra Ra/Ra. 


Punte Wheatstone pentru măsurarea 
rezistenţei interloare a unei pile. 


Când puntea Wheatstone este alimentată în 
curent alternativ sinusoidal, relaţia dintre rezis- 
tenfe, în cazul curentului continuu, se înlocu- 
este cu relaţia respectivă pentru impedanfe, și 
Z,=Z, Z3/Zs, Zu*::,Z, fiind impedantele cari 
corespund rezistenfelor Ry:*:, R,. Dacă se pun 
impedanfele sub forma Z;= R; +/X,, relația dintre 
impedanfe devine 

RR, —X1Xx—R,R3— X_X3=0; 
RiX,+ R,X1— ReX3— R3X_=0. 


Conditiunea de echilibru se realizeaz& prin ajus- 
tarea a două dintre cele șase mărimi Ry,+++, Xa. 


1. Punte electrică Wien[onekrpnuecruii MOCT 
Buna; pont de W.; W. Brücke; W. bridge; W. 
hid]: Punte electrică folosită pentru compa- 
rarea capacităților, când capacitatea de măsurat 
este un condensator cu pierderi. În ramura care 
confine condensatorul cu pierderile cele mai 
mici se introduce o rezistență suplementară în 
serie cu capacitatea, în scopul de a permite 
obtinerea a doi curenți de aceeași fază in cele 
două ramuri și, 
deci, de a per- 
mite ca  instru- 
mentul indicator 
de zero G să 
rămână în poziţia 
de zero. Echili- 
brarea punţii se 
face aducând .re- 
zistentele R, și 
Rp la valoarea 
zero și variind mă- 
rimile Ry și Rə pê- 
nă când instrumen- 
tul indicator are 
deviația minimă. Echilibrarea se ameliorează prin 
varierea mărimii R, sau Rp (după nevoie); apoi 


Punte Wien. 


variind din nou mărimea Ry și Ro, până când in- 
strumentul indicator rămâne în poziţia de zero. 
În acest moment, impedanfele din cele patru ra- 
muri verifică relația 


Z, Zp= Za Z y 


cu 


wC 


Za Rus Za Re Zp= Rete 5G," 


Z,= Ret hyo" 
Tp Şi Ta fiind rezistențe ipotetice cari reprezintă 
imperfecţiunile capacităților C, şi C,. Din condi- 
tiunile ca coeficientul lui j din relaţia dintre im- 
pedanțe să fie nul, și partea reală să fie nulă, 
rezultă 
Cac Be, R Etr, 
Ry Ra Ry+r 

2. Puntit. Nav.: Sin. Puntat (v.). 

s. Puntiţă [mocTHK; interstices des trous de 
plaque tubulaire; Rohrsteg; tube clearance, bridge; 
csohid, csdgat].. Ms. term.: Intervalul dintre găurile 
de tavi ale unei plăci tubulare (de ex. puntita 
la placa tubulară a unei căldări de abur). Puntifale 
din plăcile tubulare, în cari ţevile se mandrinează, 
trebue să fie suficient de mari, peniru a permite 
prelucrări ulterioare (remandrinarea ţevilor, reglarea 
găurilor de țeavă). 

4. Pupa. Paleont.: Gen de gasteropod pulmonat, 
cu cochilia mică, oval-alungită. Cuprinde specii 
răspândite din Miocen până astăzi. Se găsește, 
împreună cu Clausilia, în loess-ul cuaternar din 
țara noastră. 

s. Pupă [KopMa; poupe, arriére; Hinterschiff, 
Heck; poop, stern; haj6far]. Nav.: Partea dinapoi 
a corpului unei nave, sau numai extremitatea 
acestei părți. E, de obiceiu, în consolă peste 
etambou, pentru a se mări suprafaţa punţii. 

Forma pupei diferă după vitesa și după folosirea 
navei. Exemple de pupe de forme diferite: pupă 
normală (v. fig. a), pupă de crucisetor (v. fig. 6), 
pupă de remorcher (v. fig. c), pupă cu forme 
Maier (v. fig. d). V. si fig. Echipamentul de bord 


aa ioe 
Diferite forme de pupă. 


a) pupă normală; b) pupă de crucisetor; c) pupă de remorcher; 
d) pupă cu forme Maler (de tip Maier). 


și amenajeri ale navei, si fig. Forme de secțiuni 
de navă, sub Navă. 

s. ~ cu forme Maier [kopma c cbopmamu 
Maiepa; arriére aux formes M.; M. Heck; M. stern; 
M. hajéfar]. V. sub Pupă. 

7, ~ de crucişetor [KpelicepHaa Kopma; 
arrière de croiseur; Kreuzerheck; cruiser stern; 
cirkdléfar]. V. sub Pupă. 

8, ~ deremorcher[6ykcupHaa Kopma; arrière 
de remorqueur; Schlepperheck; tug boat stern, 
tow boat stern; vontatohajó-far]. V. sub Pupă. 


1, Pupă normală [HopManbHaa KOpMa; poupe 
normale, arriăre normal; Normalheck; usual stern; 
normális hajofar]. V. sub Pupă. 

2. Pupilă de ieșire [npejimeruură spasok; 
pupille de sortie; Austrittspupille; exit pupil; 
kilépési pupilla]. Opt.: Deschiderea de diametru 
minim a diafragmei, reală, sau imagine a unei 
diafragme reale în spațiul imagine, dată de sistemul 
optic posterior diafragmei, care limitează deschide- 
rea conului da raze de lumină emergente dintr'un 
sistem optic. Dacă pupila de intrare e montura 
primei lentile a unui instrument optic, pupila de 
ieşire e imaginea pupilei de intrare produsă în 
instrument, și ea poartă numele de inel ocular. 
Pentru o vedere cât mai clară, inelul ocular trebue 
să coincidă cu pupila ochiului observatorului. 

s ~ de intrare [BxoqHoi spauok; pupille 
d'entrée; Eintrittspupille; entrance pupil; belépési 
pupilla]. Opt.: Deschiderea de diametru minim, a 
diafragmei, reală, sau imagine a unei diafragme rea.e 
în spaţiul obiect, dată de sistemul optic anterior 
diafragmei, care limitează deschiderea conului de 
raze de lumină incidante pe un instrument optic. 

4. Pupinizare [nynuHusamuA; pupinisation; 
Bespulung; coil loading; pupinizâlăs]. Telc.: Ope- 
rațiunea de mărire artificială a inductivitafii circu- 
itelor de telecomunicaţii, prin montarea în serie, 
pe conductele circuitului, a unor bobine de in- 
ductivitate, numite și bobine Pupin, în scopul 
reducerii atenuării. 

Valoarea atenuării unei linii electrice poate fi 
exprimată prin relația 


Si+ 2 A 

unde R, L, C, G, sunt rezistența, inductivitatea, 
capacitatea și perditanța liniei. Pentru toate circui- 
tele existente E 

R,/C_G 

ANL? Ve 
şi atenuarea poate fi redusă mărind, în limite de- 
terminate, valoarea parametrului L, ceea ce este 
totdeauna mai avantajos, din punctul de vedere 
economic, decât micșorarea parametrilor C si G. 

Prin pupinizare, raza de acţiune a transmisiuni- 
lor (fără utilizarea repetoarelor) poate fi sporită de 
circa două ori, pentru circuitele aeriene, și de cca 
4-+*5 ori, pentru circuitele în cablu. 

Din cauza variației constantelor liniilor aeriene, 
datorite condiţiunilor meteorologice, pupinizarea 
acestora dă rezultate puţin satisfăcătoare, și a fost 
părăsită, în timp ce pupinizarea circuitelor în ca- 
bluri este destul de larg folosită. 

Inductivitatile se montează la intervale regulate, 
numite pași de pupinizare. 

O secţiune de pupinizare este echivalentă unui 
filtru trece jos având frecvenţa de tăiere 


1 
"VIC. 
L, si C, fiind inductivitatea și capacitatea secfiu- 
nii. Aceasta limitează banda de frecvențe trans- 


o 
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misă prin circuite pupinizate, ceea ce constitue 
un desavantaj. Un alt desavantaj al pupinizării îl 
constitue mărirea duratei de propagare, ceea ce 
duce la limitarea lungimii legăturilor pe aceste 
circuite, si la apariția fenomenelor supărătoare: 
de ecou. 

Din aceste cauze, în tehnica actuală, comuni- 
caţiile la mare distanță se realizează, de obiceiu, 
pe linii în cablu, nepupinizate. 

Circuitele fantomă se pupinizează, de aseme- 
nea, dar cu o încărcare mai ușoară, de exemplu 
56 mH faţă de încărcarea de 140 mH a circuitelor 
reale, deoarece acestea au o rezistanță mai 
mică. Bobinele de inductivitate sunt montate în: 
cutii metalice, numite casete Pupin, cari se în- 
groapă împreună cu cablul. 

În unele sisteme de pupinizare se folosește 
pasul de 1830m, cu valoarea inductivitatilor de 
asemenea întru câtva diferită. 

s. Pupitru de comandă [ur ynpaBnenua; 
pupitre de commande; Schaltpult, Schalitisch; 
switch desk; vezérlő polc, vezérlő asztal]. Tehn.: 
Dispozitiv în formă de masă sau de dulap, în care 
sunt grupate, într'un spațiu restrâns, toate instru- 
mentele de măsură și de control ale unei insta- 
latii electrice, spre a permite ca un singur ope- 
rator să execute controlul și dirijarea comenzilor.. 

e ~ de distribuție [pacnpenennrenbnbiii 
WHT; pupitre de distribution; Schaltpult; distri- 
bution desk; elosztó polc]. Elt.: Tablou de distri-- 
bufie în formă de pupiiru. 

7, ~ de regie [cMecurTeJlb; pupitre de mé-- 
lange; Mischpult; mixer; keverő polc]. Radio.: 
Pupitrul cu aparatele de control și de distribuție 
a curenților datorifi acțiunilor acustice în studiou- 
rile pentru înregistrări sau transmisiuni sonore. 

s. Purbeckian [nypGennanoBbiiă co; pur- 
beckien; Purbeck; Purbeckian stage, Purbeck beds; 
purbeckiân korszak]. Geol.: Subetaj al etajului 
Portlandian (Jurasic superior), caracterizat prin 
depozite lacustre și salmastre. 

9. Purcea (nomnopua; point d'appui; Klotz 
unter einem Hebebaum; fulcrum, prop ofa lever; 
emelâkar alatli támasz]. C. f.: Capăt de traversă pe 
care se reazemă lomul, spre a forma un punct 
de sprijin, la punerea la cotă a șinelor montate 
în cale. (Termen de șantier). 

10. Purcel. Expl. petr. V. Porc. 

11. Purece [nextenb; souleveur; Aufheber; rais- 
ing-piece; feltart6)]. Bet.: Fiecare dintre bucăţile 
mici de beton, de piatră sau de ofel-beton, așezate 
pe fundul cofrajului unei piese de beton armat, 
sub armaturile orizontale, pentru a le menține la 
distanța prescrisă față de cofraj, în timpul turnării: 
betonului. 

12. Puriaz. Pisc.: Vânt de Nord-Est, favorabil 
în pescuitul nostru marin. 

13. Purificare [ouumenue; purification; Reini- 
gung; purification; tisztităs]. Chim.: Îndepărtarea 
impurităților dinir'o substanţă. — Purificarea unei 
substanţe se realizează prin metode fizice sau chi- 
mice. Gradul de purificare căutat depinde de 


[scopul in care va fi folosită substanţa purificată 
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dv. şi Chimic, substanță ~ pură). Principalele 
metode folosite în purificare sunt: purificarea prin 
spălare înir'un solvent, care disolvă, fie impurită- 
tile, lăsând substanța nedisolvată, fie însăși sub- 
“stanța, care se obține apoi după evaporarea sol- 
ventului; purificarea prin disolvare și precipitarea 
“impurităților cu un reactiv apropriat; purificarea 
‘prin cristalizare fracționată dintr'o soluție; purifi- 
carea prin sublimare; purificarea prin distilare, 
dacă impurit&tile sunt, fie solide, fie cu punct de 
fierbere mult mai înalt, eventua! prin distilare 
“fracționată, dacă și impuritățile sunt lichide; puri- 
ficarea prin introducerea într'un lichid a cărui 
«densitate este intermediară între cea a substanţei 
pure si a impurităților (v. sub Lichid greu); puri- 
ficarea prin calcinare. și disirugerea impurităților 
(fie ușor volatile, fie de natură organică, etc.); 
purificarea prin reacţii chimice de descompunere 
şi de transformare a impurităților în substanțe cari 
pot fi îndepărtate prin una dintre metodele pre- 
cedents; etc. 

1. Purificarea apei: Sin. Epurarea apei (v.). 

2. Purificator: Sin. Epurator (v.). 

s. Purine [nypunbi; purines; Purine; purines; 
purinek]. Chim.: Produși naturali H 
importanți pentru fiziologia ani- jc 
‘mala si vegetală, derivați din t4] H 


purină, care este un sistem bici- HC2 5C—N\ 
clic, rezultat din condensarea unui 7 CH 
nucleu imidazolic cu un nucleu l; sl 94 


pirimidinic. Printre reprezentanții 
mai importanți sunt acidul uric, bazele nucleice 
(adenina, guanina, xantina și hipoxantina) și deri- 
alii xantinei (teobromina, teofilina și cafeina). 

4. Purjare [npogyBKa; purgeage; Abschlă- 
men, Ablassen, Abblasen; purging; lefuvatas]. Tehn.: 
“Operaţiunea de curățire, în timpul serviciului, a 
reziduurilor dapuse (nomol, uleiu, particule în sus- 
pensie) într'un recipient cu. lichid, într'o căldare 
de abur, într'un filtru, într'o conductă, etc. În ge- 
meral, operațiunea se execută sub presiune. 

s. ~a căldării de abur [nponyska napo- 
BOrO KOTJIA; purgeage de la chaudière; Dampf- 
kesselabschlammen, Wasserablassen, Dampfkessel- 
abblasen; boiler purging; gézkazén lefuvatăsa]: 
“Operaţiunea de evacuare, în timpul serviciului, a 
depunerilor din corpul unei căldări de abur, si de 
reimprospătare a apei de alimentare. Prin purjare 
se efectuează: îndepărtarea nomolului și a pietrei 
desprinse de pe pereţii căldării (ca urmare a 
intrebuinfarii de desincrustanfi); îndepărtarea, din 
‘straturile superioare ale apei din căldare, a uleiului 
(dacă apa de alimentare nu a fost trecută în 
“prealabil prin separatoare de uleiu) si a particu- 
lelor de nomol în suspensie; înlocuirea apei im- 
pure din căldare și menținerea în apă a unui 
conținut constant de săruri și de materii alcaline. 
Prin purjare se mărește intervalul dintre două spă- 
ări ale căldării, îmbunătăţindu-se exploatarea-ei, 
“şi se reduce mult formarea de spumă, și, deci, si 
primajul apei. 

Purjarea poate {i continuă sau periodică. Purja- 
wea continuă consistă în împrospătarea continuă 


a apei de alimentare din straturile inferioare ale 
căldării. Scopul purjerii continue este menținerea 
concentrației de săruri din apa din căldare la o 
proporție anumită, care variază cu felul apei (grad 
de duritate), cu sistemul de căldare și cu modul 
în care se efectuează prepararea apei de alimentare 
(conţinut de reziduuri și grad de alcalinitate). În 
general, cantitatea de apă purjată este de 4-::5%; 
o cantitate prea mare de apă purjată provoacă 
pierderi de căldură prin entalpia apei evacuate. 
Pentru reducerea pierderilor căldărilor cu purjare 
continuă, acestaa se înzastrează cu un răcitor al 
apei purjata, căldura sustrasă servind la preincal- 
zirea apei. Purjarea continuă este folosită, în spe- 
cial, la căldările cu mare producţie de abur și 
de presiune înaltă, in special la instalaţiile cu 
transformatoare de abur. 

Purjarea periodică se e'ectuează la anumite 
intervale de timp și consistă în evacuarea, prin 
dispozitive de purjare, a nomolului depus în părţile 
inferioare ale căldării și în îndepărtarea uleiului si 
a particulelor de nomol în suspensie în straturile 
superioare de apă, prin robinete de evacuare. O 
purjare se efectuează prin deschiderea de 3:::4 ori 
a dispozitivului de purjare, timp de 3-::10's, la in- 
tervale de 10+++20s. Prin deschiderea bruscă a ro- 
binetelor de evacuare ale dispozitivului de purjare, 
vâna de apă jâșnește sub presiune, și antrenează 
nomolul depus în căldare. Înainte de începerea 
purjerii se verifică dacă corpurile de căldare ve- 
cine, cari se găsesc în reparafie sau sunt curățite, 
sunt decuplate din circuitele de purjare. Alimen- 
tarea cu apă în timpul purjerii este interzisă, de- 
oarece apa rece intrată în căldare răcește pereții 
interiori ai acesteia si poate provoca spargeri de 
țevi si de cusături. Purjarea începe la un nivel de 
apă de cel putin 3/4 din diferenţa dintre nivelul 
maxim, şi cel minim, şi la o presiune a căldării 
de cel puțin 1/2 din presiunea de regim, și se 
consideră terminată când nivelul apei a ajuns 
cca 30 mm deasupra nivelului minim admis. 

La locomotive, la cari purjarea prezintă o de- 
osebită importanţă din cauza condifiunilor speciale 
de exploatare a căldării — regim forțat, ape de 
alimentare diferite, etc. — purjarea se efectuează 
în timpul staţionării si în timpul mersului. Purja- 
rea în timpul staționării sa efectuează în aceleași 
condițiuni ca la căldările stabile, locomotiva fiind 
garată pe un canal special. Purjarea în timpul mer- 
sului se face la locomotivele înzestrate cu dispozi- 
tive automate de purjare, comandate din marchiza 
mecanicului; ea se efectuează în timpul mersului, 
cu regulatorul deschis,de obiceiu la mersul în rampă 
sau când căldarea este puternic solicitată, la un 
nivel de apă de 3/4 din diferenta dintre nivelul 
maxim și cel minim, și la presiunea de regim a 
căldării. În timpul purjerii, alimentarea cu apă a 
căldării este interzisă. Deschiderea și închiderea 
robinetului de evacuare se fac în mod succesiv, 
1+2 s deschis si 10 s închis. La sfârșitul pur- 
jerii, nivelul apei va fi 1/2 din diferența dintre 
nivelul maxim și cel minim admis. Purjarea nu 
se face la trecerea prin stații sau la pasaje 


de nivel. Pentru a nu provoca curgerea ţevilor 
și a nu deranja etanșeitatea diferitelor părţi ale 
căldării, alimentarea cu apă, după purjare, se face 
succesiv, în cantităţi mici, cu ambele instalaţii de 
alimentare, la foc viu în focar. 

Îndepărtarea uleiului, a spumei și a particule- 
lor de nomol, în suspensie în straturile superioare 
de apă, se execută când se constată borborosirea 
apei şi primajul. Indep&rtarea lor se efectuează 
prin deschiderea, de 3:::4 ori, timp de 10..:15s, 
cu întreruperi de 10s, a robinetelor superioare 
de evacuare. Purjarea superioară nu exclude pur- 
jarea inferioară, ci o completează. Ea se efec- 
tuează la un nivel de apă de cel puţin 1/2 din 
diferența dintre nivelul maxim și minim, la foc 
viu, la presiunea de regim. În timpul operațiunii, 
nivelul de apă nu trebue să scadă cu mai mult decât 
cu 15:::20mm sub nivelul admis; alimentarea 
cu apă este interzisă în timpul purjerii. La loco- 
motive, operațiunea se efectuează în mers, cu 
regulatorul deschis. 

Purjarea este una dintre operațiunile principale de 
întreținere a căldării. Pe lângă avantajele expuse 
mai sus, purjarea efectuată în bune condițiuni, la 
intervale regulate, reduce mult coroziunile. No- 
molul depus în căldare conține, pe lângă sărurile 
cari formează piatra de căldare, mari cantități de 
lesii corozive, de bule de oxigen și de bioxid 
de carbon, cari, prin atacarea pereţilor căldării, 
constitue una dintre cauzele principale ale coro- 
ziunii. Sin. Blezuire, Suflare, Descărcarea căldării. 

1. Purjare, canal de ~ [npomqyBnoii Kanan; 
. canal de purgeage; Abschlammkanal, Ablakanal; 
purging canal; lefuvatăsi gödör]: Canal de lucru 
din depourile de locomotive, amenajat în mod 
special pentru efectuarea purjeriior. Amenajerile 
făcute la canale împiedecă dispersarea apei și a 
nomolului în timpul purjerii. 

2, ~, dispozitiv de ~ [nponyBuoe npuenoc- 
oGnenue; dispositif de purgeage; Abschlamm- 
vorrichtung, Ablakvorrichtung; purging device; 
lefuvatăsi készülék]: Dispozitiv pentru purjarea 


Dispozitiv de purjare. 
1) pârghie pentru închidere rapidă; 2) bulonul pârghiei de 
închidere; 3) resort de apăsare a pârghiei; 4) con de închi- 
dere; 5) scaunul conului; 6) tub de legătură la căldare; 7) le- 
gătură la oala de amortisare (la evacuarea nomolului); 8) rolă; 
9) pârghle articulată; 10) manson filetat; 11) cap cardanic de 
legătură; 12) roată de acţionare. 


căldărilor de abur. Este montat la partea inferioară 
a căldării, în locurile în cari se adună nomolul. Este 
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format din unul sau din mai multe robinete cu ser- 
tare, cu cep, etc., de diferite forme. Suprafeţele 
de închidere se prelucrează fin, pentru a putea 
fi închise etanș la apăsarea mare care se exercit& 
asupra lor; astfel, la închidere, sunt sdrobite 
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Diagrama presiunii de purjare. 
In) drum parcurs de nomolul purjat; 1p) drum parcurs de 
conul dispozitivului de purjare; t) timp; 1) începutul pur- 
jerii; 2) purjare in plin; 3) finea purjerii; ab) curba drumului 
parcurs de nomolul purjat (~ 35 cm în 1/100 s); ac) curba 
drumului parcurs de conul dispozitivului de purjare (~ 0,5 cm 
în 1/100 s). 


între suprafețele de închidere bucăţile de piatră 
de cazan dură. Dispozitivul de purjare este echipat 
cu o oală de amortisare, pentru a reduce vitesa 
vinelor de apă cu nomol, cari țâșnesc sub presiune 


Dispozitiv de purjare (aspirator de nomol). 
1) gură de evacuare a nomolului; 2) gură de aspirare a no- 
molului; 3) peretele căldării. 


din căldare. Actionarea dispozitivului de purjare 
se face, fie prin comandă mecanizată locală, fie 
prin comandă pneumatică dela distanță (la loco- 
motive). La unele căldări de abur, dispozitivul de 
purjare este înzestrat cu un aspirator de nomol 
(v. fig.), pentru a se putea colecta cu ușurință no- 
molul din diferitele părți ale căldării. Sin. Purjor. 

3. A red V. Purjare, dispozitiv de ~. 

4. Purkinje, fenomenul lui ~ [aBnenne [lyp- 
KHH; phénomène de P.; P. Phänomen; P. phe- 
nomenon; P. jélenség]. Fiz.: Fenomen fiziologic 
în urma căruia egalitatea de strălucire a două 
suprafețe iluminate cu radiații de diferite colori 
nu poate fi stabilită cu certitudine cu ajutorul 
ochiului: Dacă se micșorează, în acelaşi raport, 
cele două iluminări, cari apar egale într'un mo- 
ment dat, ochiului i se pare mai strălucitoare supra- 
fata iluminată cu radiație de lungime de undă 
mai scurtă (cea din extremitatea albastră-violetă 
a spectrului vizibil). 

s. Purpura entica[anTuuHblă nypnyp; pourpre 
antique; Antikenpurpur; purpura; óbibor]. Chim.: 
6, 6-dibrom-indigo. Materie colorantă, violetă, ex- 
trasă pe timpuri din melcul Murex brandaris. Colo- 
rațiile violete pe cari le dă sunt mai putin fru- 
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moase decât cele ale materiilor colorante sin- 
tetice similara. 

1. Purpură aurie [30J10THCTEIĂ Nypnyp; pour- 
pre dore; Goldpurpur; gold purpura; aranybibor]. 
Ind, st. c.: Pigment colorant, care se aplică pe 
produsele ceramice arse și nesmălțuite, în scopul 
decorării lor. Se obține prin reducerea soluției 
de clorură aurică, până la metal sau până la 
protoxidul de aur, și prin fixarea precipitatului 
obținut, într'o dispersiune foarte fină. 

+. Purpurină [nypuypuu; purpurine; Purpurin; 
purpurin; purpurin]. Chim.: Tri-oxi-antrachinonă. Ma- 
terie colorant’, asemănătoare cu alizarina, din care 
se prepară prin oxidare. Se prezintă în cristale 
portocalii. Vopsește bumbacul în roșu, pe mor- 
dant de aluminiu, și în brun-violet, pe mordant 
de crom. 


s. Purtător [nepeBo3uu; porteur; Trager; car- 
rier; hordár]. Ind. st. c.: Lucrător care transportă 
produsele de sticlă la cuptorul de recoacere. - 


4. Puşcă [termen de șantier]: Sin. Perforator cu 
gloanțe (v.). 

s. Puşcă [pyxtbe;fusil; Gewehr; gun; lőfegyver, 
puska]. Tehn. mil.: Armă de foc portabilă, cu ţeava 
relativ lungă, mânuită cu o mână (in care caz are 
un stativ pe care se sprijine extremitatea armei, 
de ex. în cazul pustii-mitraliere) sau cu două 
mâini, si la care ochirea se face prin sprijinirea 
patului armei de umărul celui care o folosește. 


6. ~ anticar ÎNpOTHBOTaAHKOBOe 0pyrue; 
fusil antitanc; Tankgewehr; anti-tank gun; harckocsi- 
elleni lőfegyver]. Tehn. mil.: Puşcă grea, care se 
folosește pentru tragere conira carelor de luptă. 

7, ~ de vânătoare [oxoTHHYee pyube; fusil 
de chasse; Jagdgewehr; shot gun; vadaszfegyver]: 
Puşcă folosită pentru vânătoare. Există o mare 
varietate de puști de vânătoare: puști cu cari se 
trag gloanţe sau alice; puști cu o țeavă, cu două, 
sau cu patru ţevi; puști cu repetiție și puşti semi- 
automate. 5 

s. Pușcare [termen minier]: Explodarea încărcă- 
turilor de mine. V. sub, Explodării, tehnica ~. 

9. Puf [kononeu, maxra; puits; Brunnen, 
Schacht; well, shaft; kut, akna]. Tehn.: Săpătură 
cu secţiunea mică în raport cu adâncimea, cu axa 
verticală sau, uneori, inclinată, executată în pământ, 
pentru a pătrunde până la o anumită adâncime 
din scoarță, în scopul de a stabili o comunicație 
între un punct dela acea adâncime și suprafață. — 

După scopul în care sunt executate, se deosebesc: 

10. Puf absorbant [BopgoorBomnoi kononen; 
puits absorbant; Sickerbrunnen; draining well; szivé 
kut]. Hidrot.: Put coborit până la un strat de pă- 
mânt permeabil, umplut, uneori parțial, cu ma- 
terial pietros de diferite granulatii, și care servește 
la conducerea apelor uzate până la stratul per- 
meabil. 

11. Puf colector [gorocGopubiii KONONEII; puits 
collecteur, citerne; Sammeibrunnen; connecting 
well, cistern; gyiijtă kut]. Hidrot.: Puf cu fundul 
şi cu pereţii impermeabili, în care este colectată apa 
extrasă cu pompele din pufurile unei capfări de apă, 


sau apa din alte puțuri învecinate, si din care 
apoi este pompată într'un rezervor de acumulare. 

12. Puf de admisiune [npurosubră Kono Zen; 
puits d'admission; Entnahmeschacht; drawing off 
well; be5mlési kut]. Hidrot.: Put de beton așezat în 
apropierea lacului de acumulare al unui baraj, în 
axa galeriei de aducțe, pentru a permite mane- 
vrarea vanelor sau a stăvilarelor cari închid galeria 
de aducfie. Când vanele sunt dispuse astfel, încât 
împiedecă pătrunderea apei în puț, acesta se nu- 
meste put de admisiune uscat, iar când apa pă- 
trunde prin galeria de aductie în put, acesta se 
numește puț de admisiune cu apă. 


13. Puf de apă [Bonanoii KONOJeL; puits d'eau; 
Wasserbrunnen; water well; vizkut]. Hidrot.: Put 
cu secțiunea circulară sau pătrată, cu pereții spri- 
jiniți cu zidărie de piatră, cu căptușeală de beton 
simplu sau armat, cu căptușeală de lemn sau cu 
o coloană cilindrică de oţel, coborit până la un 
strat acvifer, de unde colectează apa subterană, 
pentru a fi extrasă la suprafață în vederea între- 
buinţării ei ca apă potabilă. 

Se deosebesc: 

14. ~ bătut [aGuccunctnă KONORZeL; puits è 
tubes enfoncés par battage; Abessinierbrunnen; 
hollow ram well; abessziniai kut]: Puf susținut de 
o coloană metalică introdusă în teren prin aplicare 
de lovituri pe capătul ei superior, cu ajutorul unui 
berbec. Puţurile bătute au diametri si adâncimi 
mici. Coloana de susținere e perforată ps o înăl- 
time de cca 2 m, la partea ei inferioară, și e 
terminată cu o piesă metalică ascuţită. 


1s. ~ forat [rpyGuarblii HJIH GypoBoi KO- 
Ioen; puits foré; Rohrbrunnen; drilied well; furt 
kut]: Put executat prin forare; pereții lui sunt sus- 
ținuți de o coloană metalică. Aceste puțuri au 
diametrul mic și pot avea adâncime mare. Puful 
are, de obiceiu, un filiru la partea inferioară, iar 
la partea superioară, instalațiile pentru ridicarea 
apei si cele pentru măsurarea înălțimii apei din puț. 

16. ~ săpat ronaHHblii KONO MeL; puits creusé; 
gegrabener Brunnen; digged well; kapalt kut]: 
Put executat prin săpare cu unelte manuale sau 
mecanice. Aceste puțuri au diametru relativ mare, 
astfel că pereți lor pot fi susținuți cu zidărie 
de piatră, cu căptușezlă de beton simplu sau 
armat, și, uneori, de lemn. 


17. Puf de congelare [KONoren AIA 3amopa- 
HHBaHHA; puits de congélation; Gefrierschacht; 
freezing shaft; fagyasztó akna]. Fund., Mine: Put 
executat prin forare, care traversează pânza de 
apă subterană, pentru a fi folosit la congelarea rocei 
din jurul pufului, spre a putea lucra ca în terenuri 
uscate. Pentru congelarea rocei, se forează o serie 
de puțuri, în cari se introduc două tuburi de oțel 
concentrice: prin cel interior se injectează in 
adâncime un lichid refrigerent, care se urcă în 
spaţiul dintre cele două tuburi, congelând roca 
înconjurătoare. Circulaţia lichidului refrigerent se 
poate face concomitent în toate pufurile, sau 
în serie. În jurul fiecărui puț se formează câte 
un cilindru de rocă congelată, al cărui dia- 


